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Nadie con Más Méritos: ¡2 IA | xk 
que Alfredo Palacios. | 
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A elección de mañana. para elegir el senador nacional que repre: 
sentará a la capital de la República hasta 1944, está definida 
desde el día que el socialismo de la Casa del Pueblo proclamó 

la candidatura del doctor Alfredo L. Palacios, 

Pocas veces, y en momentos tan excepcionales, una candidatura 
política ha podido reflejar simbólicamente el' clima espiritual de un 
pueblo y presentarse con más títulos para aspirar a su consagra- 
ción. Basta mencionar el nombre de Palacios, y hacer un. examen re- 
trospectivo de su benemérita acción de más de treinta años, para 
que todo ciudadano de Buenos Aires llegue 2“la conclusión de que 
bien habrá de estar, nueve años más, en la misma representación que 
invistieron Aristóbulo del Valle, Leandro Alem, Enrique del Valle 
Jbarlucea y Juan B. Justo. 
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NE con más títulos que Alfredo Palacios. En el reducido ERE 4 a o 
elenco de nuestros hombres de lucha, de los que hace trein” LA : , 
ta o cuarenta años entregaron sus mejores energías a la divul- 6 
gación de los grandes principios políticos y sociales, Alfredo -S . E . j 

Palacios figura con honor en su vanguardia. Llegó al Congre- t: s E p b / : 4 " 
so, joven y gallardo, para abrir un rumbo, para llevar la pa- e O db fi de: E 4 n 

labra exploradora que permitiera, con los años, la llegada de 52 * : . l 
otros hombres de sus mismas ideas. Los que lo eligieron como Ñ e” Si 3 13 E ; 
precursor, no se equivocaron. Tuyo una actuación parlamen- A A x E E 3 P= A y 
taria que ya es considerada histórica. Anoche mismo, uno de . 0 E E E SE p o E 

los hombres que menos cultivan el elogio o la lisonja, como es 2 3 Yo 2 : fi 

el doctor Repetto, decía en el acto de la proclamación de Pa- 1 é a ; , 38 

lacios, aludiendo al grueso y enjundioso volumen en que ha 30. MO : y oz E ES 7 

quedado régistrada su primera actuación parlamentaria: ““He a S ES 

““vuelto a revisarlo esta mañana —dijo el doctor Repetto— y RE'QUE'ES TODO UN 'SIMBOEÉO' * ' * 


E de e 


“he quedado admirado de la valentía, de la, precisión y de la EL NOMBR! de i INIB cion será mar a 5 PR 5 
““amplitud de los conceptos socialistas, proclamados por nues" Sun NOMBRES ad torado actropol: social: [ao E a e AEaca p 
“tro primer diputado en aquel medio parlamentario, entonces ¿y AR e prestigio. . z HA a 
“tan hostil a nuestras ideas!'' EA 5 : s h ) 


ACER la reseña de su actuación: parlamentaria de aquel enton- 

ces nos parece redundante. Está en el recuerdo de todos los 

argentinos. Fué el legislador que propició y que obtuvo las pri- 
meras leyes obreras: Fué el parlamentario que denunció toda la per- 
veredad implacable de las oligarquías ya én decadencia contra el 
movimiento obrero. Fué el hombre “que, encontrándose solo, tuvo el 
Me Sal y asuno dd AS old eco 
el diploma de Pellegrini, .nor,venir. elegido, nor, la venallcad.. la. 100194 
SU RAS conservador tuvo aus nngceó A verdad de TRANCA 
“Efectivamente, tiene razón el doctor Palacios — dijo —; hemos com- 
pto votos”. Pero la venalidad'ya significa un progreso frente al 
raude;¿+. , 

Terminada aquella diputación memorable, era lógico que, apenas 
el pueblo argentino encontrara el camíno del sufragio por virtud de 
la ley Sáenz Peña; lo llevará nuevamente al Congreso. Su actuación 
de 1912 a 1915está en el recuerdo de todos. Y: cuando las circuns- 
tancias, que son conocidas, lo obligaron a sevararse de la vida :polí- 
tica y parlamentaria, no fué una frase, no fué una metáfora, la afir- 
mación nostálgica que tantas veces se formulara frénte a la consta- 
tación de su ausencia. 


* os 

ERO no es necesario remontarnos tan lejos para exhibir a 

la consideración del pueblo metropolitano los títulos que 
tiene Alfredo Ll. Palacios para volver a representarlo. en el 
Senado Nacional. Reincorporado a la acción política, después 
de una actuación universitaria digna de su gran actuación par- 
lamentaria, y consagrado su nombre como expresión de ideas 
fuera de las fronteras de su propio país, su retorno al Congreso 
reafirmó sus grandes prestigios. El paladín socialista de los 
días de la Ley Social y de la Ley de Residencia, el precursor 
de nuestra legislación obrera, resultó la más auténtica expre- 
sión del espíritu democrático argentino en una de los momen- 
tos más difíciles de su historia. Lo dijimos hace dos meses, 
el día en que su partido lo proclamó candidato, y lo reiteramos 
anoche, Cuando le tocó hablar en defensa de los grandes prin- 
cipios políticos y sociales en peligro, cuando denunció el rigor 
de la dictadura, cuando se negó a admitir la constitución del 
Congreso por orden del dictador, cuando puntualizó las tortu- 
ras, cuando impugná los estados de sitio o cuando defendió la 
libertad de prensa, su hanca parlamentaria fué a la vez cátedra 
y lugar de combate. Sus palabras, en más de una oportunidad, 
hicieron vivir al Senado argentino los días memorables de la 
oratoria y de la erudición jurídica de Aristólmlo del Valle, 

* osx 

NA foja de servicios tan meritoria, que hace de Palacios 

una de las figuras consulares de nuestra democracia, 
bastaría por sí sola para definir mañana en las urnas la con- 
sagración resonante de su candidatura, si no se agregara al 
prestigio indiscutido de su nombre la necesidad de harer de él 
un símbolo y una definición de grandes ideas generales, 

No se clejirá abstractamente un senador por la Capital. No 
debe ser tan sólo la necesidad de que la elocuencia tribunicia 
de Palacios vuelva a resonar durante nueve años en el vetusto 
recinto de nuestro Senado, la fuerza motriz que inspire ma- 
fñana a las multitudes de la Capital, Existe la obligación im- 
periosa de reafirmar. a través de la candidatura de Palacios 
los sentimientos tradicionales de democracia y de justicia so- 
cial que palpitan en el puebla metropolitano. 

* od 
12 reacción quema mañana uno de sus últimos y desespe: 
radoz cartuchos a través de la candidatura reaccionaria, tu- 
cúumana y fascista que ha proclamado el conglomerado de aven: 
turas que se denomina la Concordancia. Las esperanzas alimen: 
tadas en Tucumán, en Entre Ríos, se polarizan ahora en la 
Capital Federal, con un desconocimiento absoluto de la tradi" 
ción metropolitana y con cierta intención de injuria. Porque 
solamente un propósito de agresión moral puede haber provo- 
cado, en un ambiente donde el noventa por ciento de la opi- 
nión está identificada con los propósitos de democracia del ra* 
dicalismo o del socialismo, la presentación de una candidatura 
ajena al medio y ajena, también, a los sentimientos predomi- 
nantes, 
* Yo 

RENTE a la necesidad de reafirmar la demececracia, no nos 

cabe duda de que mañana ningún ciudadano faltará en las 
urnas a, la cita de honor a que lo convoca la necesidad de 
defender los más nobles principios sociales y políticos. 

Así, la consagración sennturial de Palacios, no sólo será el 
reconocimiento justiciero que merece de sus compatriotas el 
eminente ciudadano que desde hace treinta años es un verda- 


[do Albania cede a esta sociedad el | 


| aque se hallaban el embajador de 


a Saldra..e 


MANANA 


HABLARA:A HITLER 
(Unltea Presa) ; 

LONDRES, -23 — El:¡mínistro de! 
Relaciones Exteriores, sir John sil 
mon partirá pará Berlín mañana, con 
objeto de conferenciar con Hitlér y; 
von _Neuraf'- sobrc ta situación cu-| 
ropea actual, * | 

Sir John Simon partirá en avión 


a las 10.15 horás desde e) aeródro- 
mo de Croydon. 


Los documentos secuestrados 
(Arencía Havas) 

ATENAS, 23 £ Las antoridades 
encargadas de la Snstrucción des sue | 
marlo a raíz del movimiento “wdl- | 
eloso, secuestraron en Salón: ins | 
archivos revolucionarios los que 
se guardaban 1os docnimento: e] 
rentea a la preparación del complot. | 

Dichos documentos serán dados a | 
publicidad, en el día. dó hoy adelan- | 
tándose que en algunos fechados en 
el mes de enero log organizadores 
del movimiento habían sido infor- 
mados de que la flota sería tomada 
por revolucionarios” Y que entonces 
el señor Venizelos lanzaría un ma- 
nifiesto anunciando que asumía la 
dirección Cel movimiento, | 


Albanía Dió una 
Concesión Aérea 


Se Firmó un Tratado con Ita. 
lia en Tirana 


tAgenela Haras | 
ROMA, 23. — Se anuncia que ha 
que“ado firmado en Tirana un acuer- 
do entre el representanto de la So» | 
ciedad Hallana de Aviacin e Ye=ns| 
portes Aéreos y el ministro de Obras 
blicas de Albanta. 
egún las cláusulas de este ncuer- 


monopolio de la explotación de to-| 
das las líneas aéreas del país, por| 
espacio de 10 años, 


HABLO AL INAUGURARSE UNA 
EXPOSICION EL NAZI FRICK 


(Ar Maras) 

RERLIN, 23, — El ministro del 
Interior, señor Frick. inauguró ofl- 
clalmente esta mañana la exposición 
“El milazro de la vida”. asistiendo 
al acto personalidades | 
políticas y lomátlaca, entre las 


Francia, M, Francois Poncet. 

En su discurso el ministro ale- 
mán recordó la noción de raza que 
ha sido uno de los fundamentos 
esenciales del nazismo, 


TAMBIEN LEVANTO EL 
EMBARGO DE ARMAS 
PARA BOLIVIA, ECUADOR 


(United Presa) 

(GINEBRA, 23. — El repre- 

Y sentante ecuatoriano en la 
Liga y ministro en Francia, se- 
hor Gonzalo Zaldumbide, ha 
envíado una carta al secreta: 
rio general de la Liga de las 
Naciones, señor 
clando que el E 
vantado el embargo a los ar- 
mamentos destinados a Bolivia. 

EJ Ecuador, es por. consl- 
guiente, la primera nación la- 
tino-americana que acepta las 


HALLANENPIEDEGUERRA 


vos Reclutas Cofivocados por el Reciente: Decreto De- 
> > berán: Presentarse la Semana Próxima ; 


MOVILIZACION PREVENTIVA 


ASA 3 (United Freno) ; 
OMA, 23. — El Duce dió a publicidad un decreto lla- 

mando a las armas a la clase de 1911. Con ello el nú- 
vos del ejército italiano en pie de guerra llega 


La movilización ha sido anunciada oficialmente 
1United Press) 


ROMA, 23. — Oficialmente se anuncia que ha sido lla: 
mada a las armas toda la clase militar del año 1911, 


670.000 hombres en pie de guerra 


$ ¿United Press) 

ROMA, 23. — Con el llamamiento a banderas de toda la 
elase militar de 1911, Italia tendrá sobre las armas un ejército 
de 670.000 hombres, aproximadamente, 


La movilización será inmediata 
4 (Arencia Flavas) 


ROMA, 23. =El Cobierno italiano ha dispuesto la in- 
mediata motilización dé toda la clase de 1911. 


: CO SEED 
Medidas con “carácter precaucional 
(Valtca Press 

ROMA. 23. — Al anunciarse oficialmente la convocatoria a las armas 
de toda la clase militar del año 1011, 'el comunicado dico que se trata o 
una medida de “enrácter precaucional”. 

El hecho 1val es que con este llamamiento el ejército en activo de lta= 
lla se elevará considerablemente, hor cuanto sus efectivos se aproximarán 
a los 850.000 hombres en armas. 


Empezarán a presentarse la semana próxima los reclutas 
(United Press) 

ROMA, 23. — Se sabe que inmediatamente de ordenarse la movili- 
zación de la clase de 1911, se procedió a enviar tarjetas postales a los 
reclutas que deben incorporarse a filas, ordenándoseles presentarse a los 
respectivos centros, militares, 

Las fechas de presentación no han sido reveladas, pero se cree que 
| varios. millares. de muchachos de 24 años de edad, comprendidos en el 
| llamamiento a filas empezarán a presentarse a principios de la semann 
próxima, 


(LALO (PEN CNT RAGE INCA 


IO 


Mussolini confía en las armas de Italia 
«United Press) 

ROMA. 23. — Mussolini dirigió hoy la palabra a los camisas negras 
con motivo de celebrarse el décimosaxto aniversario de la fundación del 
fascismo diciéndoles, entre otras cosas, lo sígulente: “Seamos claros: 
nuestro desto «de paz_u de colaboración s.curopca está respaldado por va. 
rlos millones do bayonetas. Ningún acontecimiento, sea el que sea, hallas 
rá al pueblo itallano desprevenido”. 

Estas palabras fueron pronunciadas por el Duce, que vestía de unifor= 
me de Jefe de la milicia fascista, desdo el balcón del Palacio de Venecia 
dirigiéndose a millares de fascistas congregados en la plaza que se 0x> 
tiende frente a dicho palacio. 

“El clima político de hoy — agregó — es Miminoso y también Inserus 
ro justamente como lo es*el cielo de esta mañana. Italia ofrece al mun. 

pectáculo de su serenidad porque hoy se siente fuerte" tanto por su 

“tn como por sus arman". 

Dijo que la virtud de estar prenarados “nos permite mirar haca 
adelante con tranquilidad y determinación, hacia el pasato y hacia un futu- 
ro que no está fistante", 


Respaldado por millones de bayonetas 

“El futuro será nuestro — slanió diciendo —. Vosotros debeis lovar 
en vuestras corazones una certidumbre suprema, pero junto a ella debéis te 
ner también una voluntad inflexible, Que todos sepan claramente que estas 
mor preparados para realizar la obra que el destino ha presto en nuestro 
camino y si es necesario pasaremos por encima de los obstáculos que) se 
afravican a nucstro paso. Que se sepa también claramente que nuestro des 
sen es, por encima de todo, de paz y colaboración curopea, pero que está 
reapcldado por varios millones de aceradas bayonctas y ostaremos dispues. 
tos a demostrar mañana nucstro espíritu y nuestro valor y la decisión docs 
ta mannífica Jtalia que se clza sobre el lictor romano y fascista. 

Numerosos destacamentos de jóvenes fascistas escucharon también el 
discurso del Duce, formando equipados con fusilcs y también algunas ame- 
tralladoras. 

Al terminar el Duce su discurso, la multitud conpreoada prorrumpió en 
ruldosas aclamaciones que diraron: varios minutos, mientras los jóvenca 
fascistas levontabon en alfa aux fusiles y errojaban el alra sus gorros. 


La movilización tiene Un carácter preventivo 
tAgerela Unvas) 

ROMA, 23, — “HI Glornale d'ltalia” comentando el decreto de m0 
vilización de la ciase de 1911, dico patre otrar cosas: 

“El lMlamaro a las armas de la class de 1911 tiene un fin nreventivos 
para adaptar las fuerzas del ejército a la sit ón actual, a tin de estat 
en condiciones de afrentar cualquier contecimiento, 

“Es preciso recordár que actualmente vo encuentran bajo banderaw 

lases, que hacen un total de 600.000 hombres. 


dero paladín de las mejores causas sociales y políticas, sino que recomendaciones del  comitá 5 X heróleni pero de Tenemos ursenela de coraje ely 


también importará, en el centro más culto y consciente del país, consultivo del Chaco acordadas E IC AI E FS el señor Muasolini en su discurso prenun Y Palacio 
el aplastamiento de una nueva ilusión reaccionaria, 


son los héroe: el 9 > 
el 16 de enero. dirt di 1 . FRE: he uiere ser sorpréndido por ningún acontecimiento. 
1 Mrtud y del elvismo E ALFREDO PALACIOS tb de Venecia, no qui: ds A AS 


Y gobierno considera la situación política internacional y los acon> 
tós actualen, con calma perfecta y con entera enidad, pero co- 


remie Mañana en 


Tfredo Es Palacios, 


A 


e 


"Primer Diputado Equierdista 


de Amé 


érica 


República; — Sábado 23 de Marzo de 1935 


Telegramas del Exterior 


—ILa Conferencia de Pa: 
—Voten por Palacios .. 
No hay fútbol 

—+¿Quién paga el Colón?: 
— Inmortalidad apresurada 


SP ]NA CONFERENCIA más o una da esas entrevistas diplomáticas 
40 que tienen más tarde un capítulo separado en la historia? La in- 
terrozante traduce el sentimiento mixto de esperanza y excepticismo 
que forma el contenido de la expectación internacional provocada por 
la conferencia dé París: Del cambio de ideas entre Jtalia, Inglaterra y 
Francia puede salir mucho o no salir nada. Es decir, resultar una de 
- esas actitudes indecisas y expectantes que alguna vez — si ocurre lo 
peor — será severamente computada como uno de,los factores deter- 
minantes de la catástrofe. 


¡ARO QUE EXISTEN numerosas discrepancias .en la apreciación 
de la conducta alemana y sus consecuencias, entre los gobiernos 
de los:tres Estados representados en la eonferencia de hoy. Sobre esos 
desacuerdos, cabalmente, ha especulado y espcula el “fiúhrer”, Pero 
practicando el método dicotómico de eliminar diferencias y consolidar 
semejanzas, puédese llegar a un acuerdo que contenga la provocativa 
política del Reich y otorgue una garantía de seguridad a la pericli- 
tante Europa. La posición mental italiana. marca, tal vez, el buscado 
punto medio entre el pesado optimismo británico y la paroxística ¡:wi- 
tación francesa, 
66 A PERPETUACION de una situación ilógica es contraria a la ley 
natural de las cosas y las leyes naturales de la' vida y de la his- 
toria”, dice el gobierno del Duce al Relch. Justo, Absurdo sería preten- 
derprolongar indefinidamente la condición de inferioridad impuesta a 
un pueblo de sesenta millones de habitantes. Por eso, lo intranquilizador 
no es la aspiración germánica, sino el procedimiento escogido para reali 
zar esa aspiración y los efectos retroactivos que pretende dar a su ac 
titud. Hitler no sólo revisa el tratado de paz;.pretende revisar la guerra, 
rectificando la derrota veinte años después de haberla sufrido. 
OTARA POR PALACIOS una fuerte: porción del electorado inde 
pendiente. La elección de mañana, en verdad, no es una batalla en 
tre el socialismo y las fuerzas políticas de tinte conservador. Es un 
nuevo episcdio de la contienda trabada en el país entre la democracia 
y la reacción. De ahí que a los sufragios exclusivamente socialistas se 
sumarán Jos votos de todos los ciudadanos que comprenden el verda- 
dero sentidó del encuentro. 


C MO HAY elecciones mañana, no habrá fútbol Un día perdido pa- 

ya el “fixture”, murmurarán esos aficionados fanáticos para quie- 
nes el Señor creó el día domingo previendo que habría de inventarso 
el fútbol. Paciencia, No sólo de goals viven los pueblos. . 
1 TICA MENTALIDAD de “hincha” tuyo un personaje hirtátleo 

'anático de la cara, el rey Luis XVI valoraba la importancia de los 
días conforme a una escala de sus resultados venatorlos. “Nada”, escri- 
bió en la página de su diario correspondiente al 14 de julio de 1789. Ese 
día fué tomada la Bastilla por el pueblo de París. 


OR MAS QUE, mirándolo bien, habría que establecer con claridad 
quién paga realmente el sostenimiento de las costosas temporadas 
del Colón. ¿El público o el pueblo? Y si es el pueblo — ya que la muni- 
cipalidad enjuga los inevitables “décifits”, ¿no se ha pensado en las al- 
tas esferas edilicias que antes de gastar dinero en cuitura artística ha: 
bría que invertirlo en provcer de camas y elementos farmacéuticos 4 
los hospitales? “Primus vivere, delnde... el bel canto”. 
J ISTO está el plan de la próxima temporada lírica del Colón. Un pro- 
4. grama tan colmado de seductoras sugestiones como todos los que 
anualmente se brindan a los futuros abonados del teatro municipal. 
Eso quiere decir que, como invariablemente ocurre, la temporada se 
sostendrá a base de algunos fenómenos vocales, de esos que suscitan 
el entusiasmo de públicos como el que acude al Colón de Buenos 
Aires y al Metropolitan de Nueva York, No hay que ser demasiado 
severos con los directores, quienes, dan al público, porque paga. lo que | 
ese público prefiere. Ya lo dijo.en' verso Lope de Vega en el “Arte | 
nuevo de hacer comedias”, 


E)AR AL PUBLICO lo que desee”, fué la consigna de Alfred 

Harmswort, después Lord Northcliffe, cuyo genio periodístico 
4ransformó la prensa inglesa. Prohibió en los editoriales el empleo de 
la ironía. “Los lectores — decía — la comprenden raramente y no gus- 
ta nunca”. “Todo diario de la mañana — era otra de sus máximas — 
que no está sobre la mesa del desayuno, es un diario muerto”, A. Mau- 
rois (“Eduardo VII y su Época”). 


AJODAyIA en San Juan no se ha apréñdido aquello de que el tiempo 
nO Tespría le que se bo realizado sln su <olabósción (TARPAR E8- 
sas ignoran en San Juan!). El goblerno provincial acaba de premiar el 
mejor proyecto presentado al concurso oficlal de monumentos a los 
caídos en la revolución del 21 de febrero, (Esta revolución olvidada por 
la historia es aquel levantamiento que atentó contra la vida del doctor 
Federico Cantoni). La inmortalidad apresurada es la mejor prueba de 
que no se tlene derecho a la inmortalidad. 
A PROPOSITO de revoluciones. Nuevamente se advierten en el país | 
hermano de allende el Plata los signos precursores de una conmo- | 
ción. Exa previsible y es inevitable. Las revoluciones, cuando han sido 
gestadas en la entraña popular, son como las grandes fuerzas plutóni- 1 
cas que labran la entraña del planeta. Nada puede impedir que alguna 
vez afloren a la superficie, rompiendo todo lo que se opone a su ex- 
pansión. Pequeña lección de vulcanografía social que los dictadores 
sólo aprenden por experiencia propia. 


CT AS GUERRAS del pasado no tlenen nada de común con las gue 

rras actuales. En el pasado permitían el desenvolvimiento de to 
des las cualidades heroicas y se basaban, sobre todo, en el valor indi- | 
vidual. Las guerras actuales sólo son destrucciones metódicas, realizadas 
con carácter clentífico y en las que la acción individual queda reducida 


sal mínimo”. — F. Nittí. 


"Regresará a Berlín el Creador del 
Ejército Alemán Gral. Hans Seekt 


(United Press) 
KONG, 22, — El general Hans von Seekt del 


ONG 
lb alemán después de la guerra y principal consejero mi- 

lítar del mariscal chino Chiang Kai £heck, ha declarado que es 
inminente su regreso a Europa por razones salud. 

Von Scekt manifestó que se trata de una visita que hará a Eu- 
ropa £blo por razones de salud, realizando el ylale por fáciles eta. | 
pas. siendo probable que se detenga en Singapore quizá unos meses. 
También manifestó que se propone rezresar a China, pero se nezó a 
hacer declaracioner acerca de la restauración de la corecripción mi- 
Jitar en su país hecha por Hitl 


ercador 


ESTUDIOS EN ITALIA EL EX 12 


SEGUIRIA SU FANTE JUAN 


(Agencia Maras) 
ROMA, 23, “M Popolo di 


¿Primer hijo del ex roy de España, 
Roma” 


[solini, Laval y John Simno, se realizaría :despu: y ¡ 
¡Eden de Moscú, Varsovia y Praga. La fecha más probable sería la del 10 | 
de abril y el lugar de la conferenci 


¡la Liza contra el rearme alemán. 


[dio de Eden, declara ave debe contar con una prueba de conflanza de 


Teléfonos: Rivadavia, 6800. — CRITICA. — El Diario de Buenos Aires Para Toda la 


EN STRESSA SERA LA + 


CONFEREN. TRIPARTITA 


PAGINA DOS 


La Conferencia que se Celebró Hoy en París Terminó |: 


a las 17 y 10 de Esta Tarde 
PARTICIPARIA EN ELLA EL REICH 


(United Press) 

PARIS, 23. — La conferencia tripartita que estaba celebrán- 
dose en esta ciudad, en el palacio del Quai d'Orsay, terminó a 
las 17 y 10. 


Terminado el almuerzo siguieron conversando 
(Agencia Haras) E 


PARIS, 23. — Esta tarde a las 15 horas dió término el almuerzo 


ss 


lofrecido en el Quai d'Orsay en honor de los señores Suvich y Anthony 


Eden, retirándose en esos momentos las personalidades que no formaban 
parte de Jas delegaciones interesadas en las conversaciones a reali 
las cuales continuaron de inmediato en presencia del señor Flandin, 
quien permaneció, sin embargo, solo media horg y se retiró a las 15.30. 
Ultimaron detalles para la conferencia. que celebrarán en Italia 
(United Press) 

PARIS, 23. — Se tiene entendido que en la conversación tri- 
partita realizada en esta ciudad y que ha terminado a las 17 y| 
10, se han ultimado los detalles para la segundo ganfcrencia que 
se realizará el día 11 del próximo mes.en Stressa, y no en Como 
como se había anunciado con anterioridad. : 

Reuniránse en Stressa el 11 de abril próximo 
(United Press) 

PARIS, 23. — Un comunicado anuncia oficialmente que la pró:- 

xima conferencia tripartita se reunirá en Stressa el 11 de abril. 


La participación alemana depende de su actitud 
(United Press) 

PARIS, 22, — La conferencia de las tres potencias ha terminado vir- 
tualmente. = 5 

El acuerde acerca de £i Alemania participará as no *n 
cia de las tres potencias de Como y si Polonia y los países de la pequeña 
“entente” deben ser o no invitados, depende de que Alemania esté o no 
dispuesta a aceptar la condición de que la violación unilateral del tra- 
tado de Versalles no se acepte como base de las discusiones que ten- 
drán lugar en dicha conferencia. 

Simon hablará sólo en nombre de Inglaterra 

Además se ha convenido que sir John Simon hable con Hitler sólo 
en nombre de la Gran Bretáña, a fin de dejar así el camino allanado 
para que Francia adopte las medidas enérgicas o moderadas que estime 
convenientes en Ginebra, según sea disposición de Hitler respecto al 
encarpelamiento de sus planes militares. ., PAI y 

Después de regresar Eden de Moscú realizarán la conferencia 

(Agenela Havas) 

circulado esta tarde, pero sin | 
entre los señores M 
del regreso del capi 


| 


PARIS, 23. — Según ri 


haber podido ser confirmados, la ret 


sería Siresa' y no Como, de acuerdo | 
a lo que se habi arunciado anteriormente. La reunión del Consejo de la | 
Sociedad de las Na: « pará examinar la apelación de Francia, se reali- 
zaría más o menos el día quince de abril bajo reserva de la anuencia del 
presidente del consejo en ejercicio Rouelídz a 
Laval, Simon y Mussolinii se*reunirán el 11 
(Arencla Havas) 5 
— Ha quedado establecido que los señores Laval, 
1ígle abril, > 
Indres 


Y. 


¿Si 


PARIS, 23 y 
mon y Mussolini se réuniráp en Sa: sn ele) 
Titulesco corícurrirá tambiéd a 

> (Azencia Havhs) 


BUCAREST, 23. — Además de_au 
mistro de 


Sl mi- 


de actualidad. 


, Satisfacen las declaraciones de Simon 

En las altas esferas hn causado satisfacción la actitud británica res- 
pecto a los contecimientos de Alemanía, así como las declaraciones fof- 
muladas en la Cámara de los Comunes por el ministro británico de Re. 
laciones Exteriores, sir John Simon, las que están llamadas a disipar las 
aprehensiones que suscitó el viaje de sir John Simon a Berlín, a pesar 
del golpe de teatro del sábado próximo pasado. 

A este respecto el diario “Dimineata” dice que lam declaraciones del 
ministro británico evidencian que Inglaterra mantiene frente a los arma- 
mentos alemapes el mismo criterio de Francia y demás países pacifistas 
y añade: 

» “Berlín debería comprender ahora que se halla en presencia de un 
frente internacional muy sólido.” 


Reuniráse la “entente” balcánica 


fAgencia Havas) 

BUCAREST, 23. — El Consejo Permanente de la entente bal: 
cánica se reunirá en esta capital el 10 de abril próximo, aun: 
que esta fecha está aún sujeta a modificación, e de > 

¿Corre peligro de fracasar la segunda conferencia tripartita? 


(United Press) 
PARIS, 23, — La conferencia tripartita, en la reunión de esta ima- 
ñana, discutió la acción llevada a Ginebra por Francia al apelar ante 


Gran Bretaña ha aconsejado moderación y que no se Invoque la apil- 
cación de sanciones a Alemania cuando el consejo se reúna para oír las 
aucjias de Francia. 

Por otra parte, los franceses sostienen que Gran Bretaña. debera 
aceptar el punto de vista franco+italiano, teniéndose entendido que el mi- 
nistro de Relaciones Exteriores británico Sir John Simon, por Interme- 


parte de las tres potencias, antes de dirigirse a Berlín para tratar de sala 
var a Europa de la carrera armamentista, pues al Francia no se mani: 
fiesta más moderada, Sir John Simon, según se declara. pudiera retl- 
tarse de la segunda conferencia tripartita que Laval y Mussolini han 
fijado vara nue se seóna en Hala. k 
El señor Titulesco visitará varios países europeos 
(Agencia a.” 

BUCAREST, 23, — En los efreulos autorizados se considera probable 
que ej ministro de Relaciones Exteriores, señor Titulesco, partirá mañana 
para_el extranjero. 

Se sabe que el señor Titulesco visitará Yugocalavia, Checoeslovaquia 
y Francia. donde deberá entrevistarse con los hombres de Roblerno de 
dichos países. - 

Laval y Eden conversaron durante media hora 
dAgeicla Mavas) 
PARIS, 23, — Mr, Anthony Eden, Lord del Sello Privado, visitó al ml- 


abandonaría la marina británi Me - 
[ra continuar sus estudios en la Uni- 


Anuacia que el ex infante don Juan! versidad de Florencia. 


nistro de Relaciones Exteriores M, Laval, con quien conversó durante 
media hora. 


¿PARA AFEI 


use la Crema Palmolive, - 


de oliva, - ahora a un precio reducido. 


Pruebe la Crema de Afeitar Palmol 
oliva en su justa proporción. No sí 
el cutis más delicado, dejándolo en 


A su fórmula única débese precisamente la abundante 
espuma que produce esta Crema de Afcitar. Se multiplica 

1 sí misma 250 veces en una rica espuma que ablanda 
barba más dura en un qrinuto. No se seca, sinó que se 


1 


conserva fresca en la cara per 
cómod. 


tión 


hoy un tubo y coméntase de que 
mejores alcitadam 


“GUAL CALIDAD 
- QUE ANTES $ 1.50 


a 


5 


y económica, desde que el tubo GRANDE 
cuesta sólo 70 centavos y es de larga duración. Compre 


TARSE: BIEN 


5) 


EL CORREDOR INGLES HOL- 
DEN GANO EL CROSS COUNTRY 


(Agencia Haras) 


PARIS, 23. — El corredor inglés | 
Holden gnnó individualmente el cross | 
country de las sinte naciones, 


Pd 


FERRARI: 


(United Press» 

OMA, 23. — El aviador Ar- 

turo Ferrarin, famoso por su 
vuelo transatlántico a Sud Amé- 
rica con el malogrado capitán 
Del Prete, pilótcando un nuevo 
monoplana —lírigna Nardí 303, 
realizó un vuclo de ensayo dea- 
de Milán a Roma, cubriendo la 
distancia en 1 hota 50 minutos 
a una velocidad media de 300 ki 
lómctros por hora. 


Es Desmentido el 
Lider Venizelos 


Tsaldaris no Habría Prohibi- 
do una Reunión Venizelista 


(Agencia Havas) 

ATENAS, — La Agencia Ate- 
nas ha dado a publicidad un comu- 
nicado en el que réfuta los argu- 
mentos expuestos en sus declaracto. 
nes a la prensa por el señop Veni- 
zelos, quies se esfuerza en justificar 
su actitud, 

En dicho comunicado, se declara 
falso que el señor Tsaldaris haya 
prohibido una reunión venizelista en 
Sajólila y se desmiente que lox re- 
presentantes republicanos hayan te- 
nido dificultades para hacerse escu. 
char en el Parlamento. 


[COTIZACION DEL DOLAR, | 
EL FRANCO Y LA LIBRA 
Y EL PRECIO DEL 0RÓ 


(Agencia Mayas) 
ONDRES, 23, — El merca- 
do de camblos se mantuvo 
hoy encalmado, 

Al iniciarse Jas operaciones 
en la Bolsa, la libra esterlina 
se cotizó a 7211/32 francos, a 
4..17 14 dólares americanos, 
a 11.87 marcos, a 20.92 1/2 
belgas, a 57 13/16 libras y A 
4.51 dólares canadienses. 

Al cerrar 
(Agencia Maras) 

A la clausura 

ws en la Bol- 

la libra esterlina se cotizó 

27 112 francos y el dólar 
16 14 francos. 

Precio del oro 

4Azencla Maras) 

LONDRES, 23. — El precio 
del oro fino fué fijado hoy a 


| 


za troy. 

En el momento de fijarse es- 
te precio, la libra esterlina se 
cotizaba a 7.38 francos. 

El precio de hoy comporta 
una prima de 10 peniques so- 
bre la paridad del franco y de 
5 peniques sobre la paridad del 
dólar. 

Al precio fijado hoy se ven- 
dieron 37 Ungotes de oro, por 
valor de 108.000 libras ester- 


ANIVER: 
FASCIO FUE RE: 
(Arenela Maras) 

ROMA, 23. -—— Con motiv 
conmemoración del 160 
de la fundación “de lo: 
combate, se han celebr 
capital diversos netos. 

Entre otros, se realizó una xran 
concentración de las organizaciones 
fascistas en la flaza de Venecia, 
frente al Palacio de este nombre, en 
ln que participan principalmente, mi- 
lex de fascistas dle Bolzano, Megados 
de la provincia acompañados de sus 
oficiales. 

En esta ocasión, el jefe del go- 
bierno señor Mussolini vestido con 


el uniforme de cabo honorario de la | 


milicia, dirigió la palabra a la mu- 
chedumbre desde unn de los balco- 
nes del Palacio de Venecia, 


146 chelines 1 penique por on- || 


CORDADO HOY | 


51 HITLER NO CEDE EL 
REIGH SERA CERCADO 


'Inicióse Esta Mañana en el Quai d'Orsay la Confe- 
rencia Tripartita Asistiendo Laval, Eden y Suvich” 


SIMON INFORMARA DE SUS GESTIONES 


(United Press) i 

¡ARIS, 23. — Con asistencia del ministro de Relacipnes Exterio- | 

res francés, señor Laval, del Lord del Sello Privado británico | 

[capitán Eden y. del subsecretario de Relaciones Exteriores italiano | 

doctor Suvich,-inicióse esta mañana en el Quai D'Orsay la confe- | 

rencia tripartita anunciada, en que los tres paises representantes cam- | 

biarán impresiones sobre la situación politica .creada en Europa por | 

la reciente actitud de Alemania restableciendo el servicio militar obli- 

gatorio. 

Alemania no será invitada a la Conferencia de Italia 

Se tiene entendido que el capitán Eden informará a Laval de que! 

la Gran Bretaña está de acuerdo en 20 invitar a Alemania a la tam-|¡ 

bién conferencia tripartita que se celebrará en Italia después de la y j 

que el ministro de Relaciones Exterlores británico Sir John Simon hará 

a Berlín, n la cual concurrirán el propio Simox. Laval en representa- | 

ción de Francia y el jefe del gobierno italiano, señor Mussolini. 


Simon informará de sus gestiones en Berlín 

En esta nueva conferencia, que se espera habrá de realizarse la pró- 
xima semana, Sir John Simox informará a los representantes de Fran-! 
cia y de Italia del resultado alcanzado en sus conversaciones de Berlín 
y les expondrá si Hitler está dispuesto a hinar nuevamente la cons- 
cripción hasta que se convoque una conferencia multilateral en que se 
trataría la cuestión de Jos armaméntos, la cual posiblemente se realizaría 
en Londres después de la revnión ¿tripartita a realizarse en Talla, 


Dos salidas a la difícil situación creada por Hitler 


El punto de vista francés que, según informaciones obtenidas por 
la United Press, será mantenido en la conferencia de hoy, es que exis- 
jten dos alternativas para salir de la situación crenda por la actitud ale- 
mana: o Alemania acepta participar en discuslont> libres ontre las po 
tencias interesadas para concertar un sistema de seguridad que com-| 
prenda una convención sobre los armamentos o elaborar yn sistema de 
seguridad mediante una “muy rápida" conclusión de pactos de seguridad | 
entre Francia y otras naciones, | 

O cede o lo cercarán en un círculo de fuego 


Los franceses ansian que Simon obtenga de Hitler una respuesta | 
favorable, pues, según declaran, no desean embarcarse en: una ca- 
rrera armamentista. 

Por consiguiente, a la vista de estas alternativas, se expresa que 
Europa se encuentra a punto de dividirse en dos enormes campos mi- 
¡litares formados por Alemania y Polonia de un lado. con la posible | 
¡incorporación de Hungria y de otro Francia, lalia, Rusia, los paises 
¡de la “pequeña entente”, la “entente balcánica” y Bélgica, formands 
un circulo dentro del cual quedaria encerrada Alemania. 


Quiénes asisten a las conversaciones de París 
(United Press) 
PARIS, 23. — En la conferencta tripartita reunida hoy en el Quai 
|D'Orsay: participan los siguientes representantes; por la Gran Bretaña, 
el Lord del Sello Privado capitán Eden. el embajador británico en Paz 
rís. Sir George Clark, el ministro consejero de la embajada Ronald Hugh 
Campbell y el perito británico en la Liga de las Naclones señor Stronk. 

Francia está represóntada por el ministro «de Relaciones Exteriores 
señor Laval, el secretario general del Quai D'Orsay señor Leger, el de- 
[legado permanente en la Liga Jean Paul Boncour, el técnico fran: H 
¡la Liga señor Marsigll, el jefe de la sección curópra del Quai D'Orsay 
señpr Barjeton y el jefe del personal de la oficina de Laval. señor Rochat. 

Representan a Italia, el subsecretario de Relaciones Exteriores doctor 
Suviteh y ol señor Quaroni. 

La conferencia se arsplió en el almuerzo dado a los delegados en el 
Quai D'Orsay, al cual asistieron también el presidente del consejo señor 
Flandin, el ministro sin cartera señor Herriot, los presidentes de las co- | 
misiones de Relaciones teriorss dal Senado y de la Cámara de Dipu- 
tados señorér Berenzer y Rsetéd, respectivamente. v otros téenlo 

ES 
a 


Sorprende a 


, 
BERLIN, 23. — La movilización de la clase militar de 1911 por 
Jtelia, ha causado extensa sorpresa en Berlín, donde no se ven motivos 
¡aparentes para ella, 
1, Se cree que tal movilización no está relacionada con la cuestión de 
Abisinia puesto que repetidas veces Italia ha sostenido que no tiene in- 
¡tención de aumentar sus tropas en los territorios del Africa Oriental, 
por cuya razón la única presunción posible es que se relaciona con la 
¡situación europea. Í 
| El órgano nazi “Angriff” publica la noticia bajo el título típico de 
¡“Movilización sorprendente del Duce”. 


Adolfo Hitler regresó a Berlín 
(Arenela Maras) 


Procedente de Franefort-sur-Maine MNegó esta 
jefe del Gobierno, señor Adolfo Hitler, 


Baldwin dijo que el desarme no está próximo 
(United Pre: 

LONDRES, 23. -- En un mitin colobrado por la Lien Imperial de| 
Jóvenes en el Albert Hall, Mr. Raldwin pronunció un me 
| reiteró el deseo de paz y la fe en la Lira € iones de la Gran 
| Bretaña, pero admitió que “hoy día el dex muchos de nor. 

tros lo roñam después de la guerra no r efectivo en un 

| futuro próxim | 

Se expresó enérgicamente contra los laboristas 

Agregó que no inculpaba a ningún país en particular, y refiriéndo- | 

parecer al énfasis con que los laboristas hablan de la paz, dijo: | 

| Co he actuado en política durante casi toda ml vida sín tener un 

| estómago bastante fuerte, pero hay algo que me causa náuseas y es que 

la gente hable dej deseo de paz como de algo que sólo le pertenece a 

una parte del pueblo, y si nosotros no hablamos su lenguaje no somos 
amantes de la paz y somos partidarios de la guerra.” 


Eden atenuará la gravedad de la situación 
(United Press) 
De fuentes bien infor 


| 


Í 
| BERLIN, 2 


mañana en avión el 


PARIS, 23. 


ralda a París por el Lord del Sello Privado brit 
al venir a participar en la conferencia tripart 
¡el Qual D'Orsey, contribuirá a atenuar 
| Francia por el rearme de Alemania 

isravedad de la actual situación europe: 


== s se sabe que la 


ico capitán Anthony Eden, | 
a reunida esta mañana en 
la fuerte reacción producida e 
ambién el temor de que aumente la 


misión 


s 


Guardará silencio 
Durante Cuatro 
| Semanas Gandhi 


pana 
Gandhi 
tir de hoy 
solito du Semanas, 
rte dicho tiempo aprove- 
para poner al día su co- 
ndencia y finalizar 
én del plan de reo; 
ue dará a 
mente de 


PROYECTO 
TITUCION 


la lavas) 
— El proyecto de 
tución polaca que fué 
en primera lectura por la 
el 26 de enero de 1954 y 
da en parte por el Senado 
nero de 1935, será sometido 
tarde al voto definitivo de la 

Cimara de Diputados 

El debate se inició esta mañana 
en una at que promete una 
tens varlamentaria ya 
la presencia de la 
sición no ha de impedir la apro- 


SIDO CLAUSUH 


de la nueva Constitución 


LOS NAZIS UN DIARI 
SOCIALISTA 
(Agencia Vnvas) 
DA (E reano socin= 
lista ha aldo clausura» 
do por varios días A raíz de haber 
dado a publicidad una información 
referente al sepelio dl pastos «del | 
militante socialista Post, que mu- 
rió en la prisión | 
El diario en cuestión anunciaba 
que Post había sido detenido a raíz 
de un incidente socialista-nazi, y| 
que murió detenido en circunstan- | 

clas harto sospechosas, 


(0 


hecha de aceite 


live, hecha de accite de 
ene igual para suavizar 
pesfecsas condiciones, 


fAzenela Mavas) 
ANOVER, 23, "El 16 
de marzo tomamos las 
necesarias para 
le nuevo a la fuer- 
za propia de la «ación la 
seguridad de nuestro pue- 
blo”, declaró el ministro de 
Propaganda, señor Goeb- 
bels, en un discurso pro- 
nunciado en presencia de 
Luazo, jefe del Estado Ma- 
yor de las aecciones de 
asalto, As regó luego el mi- 
ército, mo para hacer 
la guerra, sino para salva- 
guardar la paz. Era Alema 
nia sin armas y no Al 
mania armada lo 


Socie 
el or 
de h 


do d 
arma 


dole una afeirada (ácil, 
«ste método Je dará ¿Qu 


SE ctvs. 


Al ¿Por 


igual 


Refiri 
mación de Franci 


sándose de este modot 


Sociedad de 
discuta 


a los ofrecimientos de 

que 

mania? 
| tratado como una nación | 


Goebbels Atacó a Francia y Exaltó el Servicio 
Militar Obligatorio _Implantado por Hitler 


cexguponia más ) alemán 
ad”, 


la recla- | creación de 
anto la 
dad de las Naciones, 
ador acusó a país 
aber violado el “Trata- 


le Versalles al no des- 
rse, y continuó expre- 


e 
tmdose a 


errá Francia que la | hombre de 


las. Naciones 
ese no desarme? 
qué no ha respondido 
¡az 
ha formulado Ale- 
El Reich quiere ser 


les de su 
único fin de 
mundo”, 


ción ¡intern 
jas críticas 
se nos for 


derechos. Nadir 
guerra; ¿por qué 
hablar. de ella? 
o aspira en for- 
conquistár lau- 
El pueblo 


en 


con todar, sus fuerzas a la 


No existen 


nuncie a los 


Concerniente a la situ, 


responder que trabajamos 
para edificar una potenci. 


ere contribuir 


un mejor orden 


rápidamente las hemorroides, ya sean 
irritación y detienen la hemorragia. 
La Pomada Man Zan se vende al p: 


camento obra sobre la parte afectada. 
y exclusivamente para el tratamiento 


pueblo, con el 
tranquilizar al 


declaró: “A 
insidiozas que 
mulan podemos 


Si Vd. padece hemorroides, 
no es necesario que le descri= 
bamos los dolores constantes, 
los pa ientos deprimen= 
tes, la irritación desesperante 
que produce esta molestia. 

Sólo deseamos llamar la 
atención de Vy. sobre el peli. 
gro que significa el descuido 
de las hemorroides. Sino se 
procede a tiempo, una operas 
ción delicada puede hacerse 
indispensable, 

No espere un día más: 
haga un ensayo serio con 
la Pomada Man Zan. Las 
primeras aplicaciones alivian 

internas o externas. Calman la 


recio de $3,—, en tubos 


provistos de una cánula especial gracias a la cual el medi- 


Se elabora única 
de las hemo- 94 


ES 


ES 


2l Triunfo Esté Ampliamente etada 


_No Importa que no Haya Lucha, no Importa que. 
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La Juventud ¡Debe Adoptar Como Principio la Unión y. la Disciplina, Dijo Palacios al 


CON UN BRILLANTE ACTO] 
CLAUSURO SU CAMPAÑA 
EL PARTIDO SOCIALISTA 


El Coliseo Recordaba Anoche a los Más Grandes 
> Actos Realizados por el Socialismo 


VITOREARON EL NOMBRE DEL CANDIDATO 


Hablaron los Diputados Bogliolo, Castiñeiras, Dick- 
mann y Repetto, Clausurando Palacios 


L Partido Socialista clausuró anoche la campaña electoral con un 
brillante acto público que revistió significativos contornos. La 
sala del Coliseo, donde se llevó a cabo el mitin, resultá pequeña 

para la enorme cantidad de personas que a él asistieron. 

Al iniciarse el acto todas las instalaciones del teatro estaban ya 
totalmente ocupadas por una densa y entusiasta concurrencia, de ma- 
nera tal que buena parte del público debió permanecer en la calle, 

siguiendo desde allí el desarrollo dcl mitin mediante los altoparlan- 
tes instalados con ese objeto, 

Nutridos núcleos tomaron ubicación frente al teatro, en la calle 
Charcas y otros se estacionaron en la plaza Libertad. Cerca de 30.000 
personas se congregaron en el mitin socialista, que asumió por esas 
circunstancias las proporciones de una magnífica asamblea democrá- 
tica, 

Aspecto de la sala 

El Colizeo recordaba anoche a los más grandes actos realizados por 
el Partido Socialista. Desde el escenario, la sala ofrecía un aspecto real- 
mente imponente. Una muchedumbre, en número muy superior a la 
capacidad normal del teatro, ocupaba íntegramente la Matea, los palcos 
y galerías superiores y desbordaba por los pasillos laterales, apretuján: 
dose a fin de no perder ninguno de los detalles del acto que se llevaba 
a cabo. z 

Insignias del partido y carteles 

De las barandas de los palcos y de las galerías colgaban numero- 
sas insignias partidarins y carteles con leyendas alusivas al acto elec- 
toral de mañana. e 

Las mujeres socialistas 

Gran cantidad de damas asistieron también al mitin del Coliseo, po- 
niendo así una nota simpática y agradable. . 

Todos los palcos bajos estaban ocupados por las familias de los afi- 
líados y simpatizantes del partido, los que habian sido reservados por la 
Comisión Electoral a fín de que pudieran presenciar con más comodidad 
el desarrollo de la asamblea, 

Se inicia el acto 

A las 21 horas, como estaba anun- 
ciado, se inició el acto de clausura 
de la campaña electoral, ante una 
consurrencia que exteriorizaba su en- 
tusiasmo con frecuentes vtores al 
Partido Socialista al candidato a 
senador doctor Palacios. 

Precedieron a los oradores los co- 
ros de la agrupación artística “Juan 


ycen. Después de nuestro triunfo se-| 
rá menester mantener despierto el 
Animo colectivo, para que los gran- 
des ideales que se anidan en el al- 
ma popular puedan hallar su reali- 
zación en el futuro inmediato que 
no puede ser otro que el de asegu- 
rar n todos los habitantes de nues- 
tro país un nivel de vida digno y el 
| líbre juego de sus libertades y de- 
| rechos fundamentales, 


B.J 

nes partidarias. A 
La ejecución de “La Internacio» 

nal” fué escuchada con religioso sí 


lencio y con visible emoción por la | 


asamblea, que premió luego con ca- 
lidos aplauzos la actuación dal Pre- 
citado conjunto vocal, 

2. y Los oradores 

Declaró abierta la asamblea el 
diputado nacional Rómulo Boglio- 
lo, quien pronunció un breve di 
curso, Ocuparon Juego la tribuna 
loz diputados nacionales Alejan- 
dro Caatifeiras, Enfique Dickmanr. 
y Nicolás Repetto, Cerró el ciclo 
de discursos el candidato a stna- 
dor doctor Alfredo Palacios cuya 
exposición, así como la de otr 
oradores fu6 premiada por nutri- 
dos y entusiastas aplausos por el 
público que les escuchaba, 

Palabras del diputado Bogliolo 

“Con este acto damos término a 
nuestras tarcas electorales que harn 
contado con el entustasta apoyo de 
afíllados y simpatizantes socialistas, 
dándoles a las mismas las caracte- 
rísticas conocidas. 

Descontado el triunfo de nuestro 
partido por sua valores, por su bru- 
ksama, por la labor realizada, debe- 
mos aprovechar esta oportunidad 
para recalcar el significado de cier- 
tas propagandas negativas que aflo- 
taron en cestos últimos días en el 
maremágnum de la propaganda po- 
lítica. 

Me refiero a esas incitaciones an 
votar en blanco, presentadas por mi- 
núsculos grupos reaccionarios que 
el n odian y desprecian al pue- 
blo que trabaja no titubean en pe- 
dirle a ese mismo pueblo quiera 
maniatarse y anularse en nombre de 
no sabemos qué inspiraciones liber- 
tícidas, Son esos grupos que de: 
pués de cometer los cobardes crf- 
menes contra 
obreras denuncian con su cobardía 
de La Plata todo lo que valen y todo 
lo_que pueden. 

Enemizos de la poltica dicen ser 
quienes han pretendido usurpar po- 
siciones públicas al amparo de una 
tolerancia que ya tarda en desapa- 
recer, como tarda, también 
ción oficial inmediata par: 
le la personería jurídica a 
das fascistas que pretenden, 
rizar la acción de los hombres 1l- 
bres de nuestro país. 

Así es cómo la política argentina, 
libre de elementos de confusión, po- 
drá volver a encaminarse por las 
necrmas tranquilas de la democra- 
cía, Así es cómo aspiramos los S0- 
cialistas a trabajar por el blenes- 
tar de la República desarrollando la 


labor construtclva que todos cono-| 


Para normalizar el funciona- 
miento del higado tome Solución 
Schoum. 


Para eliminar los cálculos y 
arenillas tome Solución Schoum 


Para descongestionar y desin 
toxicar el higado tome Solución 
Schoum. 


Para calmar los dolores en los 
cólicos hepáticos y nelríticos tome 
Solución Schoum. 


Para desinilamas las glándulas 
de todo el organismo tome Solu- 
ción Schoum. 


Para regularizar la secreción 
biliar tome Solución Schoum. 


“ La Solución Schoum es lamo- 
sa enel mundo entero por su po- 
sitiva eficacia. 

Se vende en todas las farmacias 


y enla Farmacia Franco-Inglesa, 
Sarmiento y Florida, Buenos Aires. 


usto”, que entonaron Jas cancio- | 


indefensas reuniones | 


Dicurso de Alejandro Castiñielras 

El diputado Castiñeiras pronun- 
ció el siguiente discurso: 

Con esta magna asamblea popular. 
lel Partido Socialista pone término 
a una intensa campaña electoral que 
ha servido, entre otras cos%s, para 
caracterizarlo una vez más como 
una fuerza política c3pacitada para 
cumplir en nuestro medio una fecun- 
da labor ren0vadora. Ni la ausen- 
cia de un adversario con probabili- 
dades de éxito, ni el hecho d 
sea sólo una banca la que se 
| te, han podido atenuar o enfri 
¡ fervor cívico que siempre 
nuestras cruzadas Polític: 
das en un alto propósito educativo | 
| y de afirmación democrática, Es así | 
cómo el Partido Socialista bien de- 

inido por su clara y recta orient2-| 
ción económica y social, cumple con | 

ar | 


lla tarea, que me permito o 
de histórica, de mantener di 
¡en la conciencia popular el 

de lucha, sin el cual no es factible 
| impulsar el Progreso institucional 
del país. ¡ 
¡2 PEE peber ineludible 
como nunca, en imprescin. | 
| dibe que ese espíritu de lucha se! 
mantenga vivo, alerta, para poder | 
contrarrestar y resistir con vigor | 
| cualquier intento regresivo o disol-' 
vente tramado en las ñombras con| 
el fin de paralizar al pueblo con la| 
anestesia fatal de] apoliticismo fac- 

Por eso quiero esta noche cumplir. 
| como socialista y como argentino, 
| con el deber ineludible de prevenir 
Ly preparar los espíritus predispo- 
niéndolos para hacer frente a la pré-| 
dica delet£rea de los que a diario 
anuncian el estrepitoso derrumbe de 
| lo democracia, la ruina del socialis- 
mo y el advenimiento de los gobler- 
nos lMamados de fuerza, 

Aquí, como en otras partes del 
mundo la locura de los unos, la des- 
esperación explicable o no de los! 

y la ofuscación de lx, más,| 
plotadas por los teóricos de | 

ión, han preparado el cauce 

por donde corre la hirviente lava que 
calcinar preciadas conquis- | 

la civilización política. La| 

sera, monstruoza guerra de 1914, 
que tan presto ecen haber olvi- 
dado los pueblos que ya sueñan COn 
otra, ha fertilizado la tierra prepa- 
rándola para una cosecha de teorías 
infamantea para la dignidad huma- 
na. La profecía de Jaurés se ha cum- 
plido integramente, y esta es la ho- 
ra en que, como lo anhelaba el após- 
tol de la p: le corresponde de Nue. 
vo al socialisemo, como doctrina 
| científica que antepone la razón a la 
fuerza cie la inteligencia al íns- 
tinto brutal y la verdad a la men- 
tira, desenmarcarar a Ja reacción 
y al capitalismo espurio que, herma- 
nados, buscan on los más variadon 


1 


| y hoy, 


Dice el autógrafo del ilder socialista 
Libre del irabajo de ele 

podrá consagr: 

reposada y metó: 


| 3 A , 
¡ello no nos impide observar el problema de democracia y de reae- 


| EA CLAUSURA DE LA PROPAGANDA DEL P. SOCIALISTA || 


tido Socialista. 


seo, durante el acto celebrado anoche con motivo j teatro Coliseo, 


de la clausura de la propaganda electoral del Par- 
senador, doctor Alfredo L. Palacios 


Lo que Piensa el Doctor Alvear 
Sobre las Elecciones de Mañana 


“Mis Simpatías — Dijo el Líder Radical — Tienen 
que Estar con el Candidato que Lucha por el Ideal 
Republicano y Democrático” 


ARRIBA: Un aspecto de la sala del teatro Coli- | 


A importancia trascendental que los comicios de mañana tie- 


nen como síntoma de reafirmación democrática, no ha p. 

sado desapercibida para los hombres más eminentes del ra. 
dicalismo. Hace apenas tres días, al ser entrevistado el doctor 
Alvear en Mar del Plata. el jefe del radicalismo tuvo con uno de 
nuestros compañeros de tareas el siguiente diálogo, que es parte 
del comentado reportaje que conoce la opinión pública, 


—+ Y cómo contempla el radicalismo el problema real de las 
elecciones metropolitanas del próximo domingo? 


—Fácilmente. El partido está abstenido en la capital, pero 


ción en que estará polarizada la lucha. Hay 
una candidatura definidamente democrática 
frente a una candidatura notoriamente reac- 
cionaria. A pesar de su ideología tan distinta 
a la nuestra, no debemos olvidar que el socia- 
lismo es la fuerza que en esta lucha simbo- 
lizará el concepto democrático. La suerte de 
su actuación no puede resultar ajena a las 
inquietudes de nuestro espíritu, aunque cuan» 
do el radicalismo tenga que presentarse de | 
nuevo en las luchas de la Capital Federal, 
los hechos nos coloquen, como tantas veces, 
frente a frente, en la posición definida a 
que nos obliga la doctrina o el modo de con- 
pis de templar los acontecimientos... 

El doctor Alvear nos recuerda entonces su vieja simpatía] 
por el doctor Palacios, la amistad que desde hace tantos años 
mantiene con el doctor Repetto, Alude, también, a la actuación 
parlamentarie del socialismo, considerándola un tanto tímida; 
pero llevado por nosotros nuevamente al tema de las elecciones 
del domingo, el doctor Alvear nos expresa categóricamente: 


—Mis simpatías íntimas, así como la de la ma- 
yor parte del radicalismo, tienen que estar  lógica- 
mente con el candidato que lucha por el ideal repu- 
hlicano y democrático, y sobre todo cuando ese can- 
didato tiene los méritos personales, intelectuales y 
políticos del doctor Palacios 


y 


disfraces crear un movimiento que utllizan como guante para esconder 
apuntale sus posiciones y le permitawwel filo de sua uñas, 

lanzarse a la conquista de otras muy Doctrina científica 
codiciadas para proseguir oprimien. Sitndo este un acto esencialmente 
do. Y una de Ins formas clegidas | político, no creo desentonar hablando 
para disimular mejor las intenciones | de los políticos y de los apolíticos, 
y facilitar la slgilosa penetración en [especialmente de eston últimos que 
las masas, es la del apoliticismo, tér- | realizan, en víspe"as electorales, una 
mino que ahora los reaccionarios | persistente y sospechosa campaña 


doctor Repetto: lón pertinente y au larga esperiencia en los 
Palacios nton públicos, darán, entoy nexuro, frutos óptl- 
arca lel pueblo y honor del parinmento 


su cru. argenilno, NICOLAS REFPETTO 


A == 


LVIDA ES 
COMO UN ER! 
FLOR QUE TOCO' 
SE DESHOJA...| 


GOLPEARON A 
LOS NAZIS EN 
EL COLISEO 


Iban a Provocar "Desorden 
y Recibieron una Palizz 


_ ARRESTADOS 


También Fueron Deteni- 
dos Otros por Pegar 
Carteles 


ANOCHE, poco antes de Ini- 
ciarse el acto socialista del 

teatro Ccliseo, se notó la presen- 

cia de hombres jóvenes elegante- 

mente vestidos, que a D 

a arrojar papeles en los cuales se 

- combatía a los partidos poli 
se la conveniencia de 


indicaba 
votar en blanco, 

Esos manifiestos pertenecían a 
una titulada Acción Naciona- 


lista, 

Un desorden 

Al comprobar la actitud de estos| 
individuos que iban a provocar a los¡ 
socialistas en el acto de la procla- 
mación, justamente indignados un; 
grupo de personas es atacó a pu-| 
fietazos, j 

Se produjo una confusión y final- 
mente el comisario inspector Dona- 
dío que estaba a cargo de las fuer-| 
zas policiales, consiguió poner fin a! 
la incidencia, deteniendo a los pro-;¡ 
motores del desorden que resultaron ¡ 
ser: Vicente Urdapilleta, Pedro Sco-| 
la, Jorge Roberto Bledel, Luis Mon: ¡ 
tilla y Emillo J. Samyna. 

Este último habla recibido un cer-| 
tero puñetazo en el ojo derecho y| 
los demás también habían sido gol-| 
peados, pero no presentaban le- 
siones. > 

Se les condujp a la comisaría sec 
clonal, donde quedaron a disposición 
del jefe de policía, acusados d 
desorden. pS 

Otros finco presos 
Horas después, agentes de la co- 


ElEnentde ol Pueblo | 


HA QUEDADO solo. Héríano en medio de su tempestad. Sir 
una palabra solidaria, aislado profilácticamente en el reducto de 
que habrá que arlo con grúa. Nunca la justicia se realizó má: 
acertada, fi y implacable, A falta de las sanciones materialer 


isaria Sa. prácedi REA buenas son las sanciones morales... 
misaría 5a. procedieron a la deten-¡ > , , ¿de E . 
ción de Antonio Pattinao, Alejo Lo sucedido anteayer es una lección, En mérito a cierta audacia n 


ABAJO: Vista del escenario del 
donde se hallaban los principales 


dirigentes del Partido Socialista y el candidsto a 


[EL CANDIDATO 


ct y E Richalas, | Tica, a cierto desenfado verbal — único capital político que ha venido 
mulenes se ocupaban en tapar los |Cxhibiendo desde hace veinte años el personaje que nos ocupa —, no 
carteles de propaganda socialista |se podía jugar con todo: con las tradiciones del país, con sus institu- 
con otros en los que se incitaba a |ciones, con su prestigio, con la buena fe de sus correligionarios, como 
no votar en las elecciones de maña- Ísupo jugar anteriormente con la suerte de los adversarios inermes, que 
na. Como en el caso anterior, losíun día, cuando se sentía todopoderoso, cayeron bajo el rigor de su fé- 


cionalista. 


carteles pertenecían a la Acción Na- ! rula, 
s | 


so delictuosos, de urdir combinacio- 
nes turbias o hacer demagogia sin 
pudor, Es claro que allí dondo re 
practique una política semejante re. 
isulta por demás difícil disputar el 
triunfo a los inescrupulosos y a los 
pillos. . 

De esta suerte la política deja do 
ser lo que dehe ser para convertirsa 


en un vil comercio que transforma | 


el comité en antro y a los hombres 
en mansa majada electoral. 
El problema fascista 


El ordor, después de ocuparse ex- 
tensamente do la ión educadora 
y política del socialismo. agregó: 

retendon estos apoliticoz salvar 


m enjuagues y 
«scandalozos. Si desgraciadamente en 
la república subsiste aún la mala po- 


lítica, es, sencillamente, porque mu- |? 
iible, el proc 


chos hombres honestos, sea por con- 
veniencia o por comodidad, se destn- 


El país ha sentido la satisfacción de verlo aislado, confinado, en 
jel sitio que no le p: nece y que, sin embargo, se resiste a abandonar. 
¡Hasta los que coincidían con él en el clima reaccionario de las ideas, 
| anteayer sintieron la vergiienza de acompañarlo y de documentar una 


|solidaridad. 


No es el caso de sentir piedad. Antitesis del personaje de lbsen, 
l no es el dueño de ninguna verdad. A él, sí, que sin simbolismos, sin la 
ironía amarga del drama famoso, puede llamársele El Enemigo del 
Pueblo. Desde que actúa en la vida argentina, el pueblo no ha tenido 
otro enemigo más enca do, ni más implacable que él. 

Cierta vez en la, 
gos quisieron compararlo con Pellegrini. Injuria para el gran conser= 
vador. No sabemos si el ingenuo apologista subsiste pava intentar el para= 
¡lelo ahora que el objeto de sus entusiasmos se encuentra profiláctica- 
mente solo, en medio de “su” tempestad, como hemos dicho. Aquél es- 
taba con la verdad y con su pueblo, en un momento de conjuraciones 
palaciegas — cuando el caso de la unificación —, y por eso se le vió 
en el recinto del Senado rugir con su leonina fiereza, para provocar en 
medio de la borrasca casi unánime la chispa de la solidaridad y de la 
simpatía. 

Algo del judío errante hay en el personaje que nos ocupa. Si ta 
célula atávica denunciada por la nariz ganchuda no existiera, la célula 
se confirma implícitamente en la rigurosidad del sino. Su infortunio, el 
mal que va derramando, como en la rima de Becquer o como en la co- 
media de Laferrere, ha elaborado, paulatinamente, pero en forma infa- 
so de aislamiento que era indispensable, Cinco años ha 
tardado en eristalizarse, pero los hechos están demostrándonos que no 


horas de esplendor, algunos de sus escasos ami: * 


tienden de la politica, o, por la ¡g- 
(Continúa en la pág. 5.) 


teníamos por qué desesperarnos cuando, en plena dictadura, iniciamos 
contra él ho. 


PRODUCIDO POR 


YBARRA 


ARRIBA: El senador nacional 
doctor Alfredo L, Palacios, can- 
didato del Partido Socialista para 
ser reelecto en la banca que ac- 
tualmente ocupa, dirigiendo la 
palabra a la concurrencia del tea- 
tro Colisco. ABAJO: El diputado 
nacional doctor Nicolás Repetto, 
hablando 


para sembrar el desánimo y la indie 
ferencia entre el pueblo elector. No 
hay duda que en nuestro medio pue- 
de hallar cierto eco una prédica apo» 
lítica. Aquí, donde la política ha lle» 
gado a ser y suele ser aún, sinónimo 
de audacia, do fraude, de deshones. 
tidad o de corrupción viviente, no 
resulta difícil despotricar contra ella 
provocando en masas el desalicn- 
to y el escepticismo, Y más Aun en- 
la clase traba 
biada por la miser! 
por la aparente inutilidd del esfutr- 
zo disciplinado y paciento, puede 
caer fácilmento 'en una peligrosa 
apatía que la reacción sabrá aprove- 
char paar ejecutar sus planes, 


Definición de la política 


Conviene, ante todo definir lo que | 
€s política, para luego saber cuál es 
la buena y la mala política. Si to- 
mamos un diccionario, veremos que | 
política es la clencia del gobierno 
o el arte de gobernar. Entre nos- 
otros, en cambio, la política ha sido 
y sigue slendo el arte de engañar, 
de prostitulr las conciencias, de fal. 
sear la voluntad popular con recur. 


IMPORTADO POR 


YBARRA 


ENVASADO POR 


NUESTRO ACEITE 
PURISIMO DE OLIVA 
PUEDE IGUALARSE , 
PERO NO SUPERARSE. 

SU ELABORACION 
ALCANZA LOS 
MAXIMOS GRADOS 
DE PERFECCIÓN. 


ES 
a 
ó 


dere ii 


di dee 


A 


Capita 


== ás 


por Alfredo 


a 


EL. Pa adios 


LA “MODELITO” yanqui, Hilda 
Alexander, aseguró que vió en 
una estación al nazi Hauptman 
cuando iba a entrevistarse con 

Condon » . 


EMPIEZAN A 


DESPEDIA A 


LOs OBheñdo 


Más de 300 han Quedado Ce- 
santes en Entre Ríos 


“OBRAS - NACIONALES 


Trabajaron Hasta las Víspe- 
ras del Comicio 


(De nuestro corresponsal) 

PARANA, 23. — El conservadoris- 
mo afirmaba hasta antes de cono- 
cer las cifras del escrutinio que ga 
naría las elecciones del domingo en 
cualquier forma, 

El lunes pasado cuando el candi- 
dato derrotado se batía en retira 
rumbo a Gualeguaychú en compañía 
del dirigente de este departamento, 
Dr. Juan Labayen, en un alto que 
hicieron en la ciudad de Talar, para 
almorzar, Morrogh Bernard y sus 
acompañantes fueron rodeados “por 
numerosos correligionarios y amigos 
locales, É + 

“Nos ganaron con votos” 

Varios de esos amigos le .presun= 
tarón al jefe conservador: “¿Qué 
podemos hacer para ganar la elec- 
ción?” “Nada”, les respondió Mo- 
rrog Bernard, Y a continuación, les 
SEO “Nos han ganado con vo- 
ost. Z 

Como slempre, desputs de las eloc- 
ciónes, han comenzado las cosan- 
tías da los obreros y 
tomados en vísperas comicíales por 
los jefes conservadores. En la Sec- 
cional de la Defensa Agrícola, en la 
División del Paraná Medio, y en 


la Seccional de Vialidad y en cuan- | 
Entre | 


ta dependencia nacional. de 
Ríos, que fueron hasta el 17 verda- 
daderas incubadoras de votos favo- 
rables a Morrogh Bernard, se han 
convertido ahora en simples ofícinas 
de cesantes, 

Se nos acaba de denunciar que, 
entre Ayer y boy en dos importan- 
tes repartlícones- más-de 300 obre- 
ros han sido dados de baja, 


Se le Dió un Banquete al 
Comandante de la Sarmiento 


El capitán de corheta Renato, A. 
Guillobe, ngregado naval a la em- 
bajada del Brasil, ofreció una de- 
mostración én honor del comandan- 
te del buque escuela Presidenté Sar- 
miento, capitán de frasnta, Alberto 
Teisaire a la que asistieron un gru- 
po de diplomáticos y marinos argen- 
finos. 


Emitirán Títulos 
Por Valor de Tres 
Millones de Pesos 


Así lo resolvió una Asam- 
blea de la Nueva Cervecería 
Argentina 


YER a la tarde, el directo 

rio de la Nueva Cervecería 
Argentina, se reunió en una 
asembiea extraordinaria con el 
objeto de discutir y conslderar 
Ja aprobación de una emisión 
especial de títulos pop valor de 
tres millones de pesos. 

Ej administrador general de 
la compañía, señor Juan Gov, 
presidió la asamblea, explican= 
do a la vez las razones de esta 
decisión, luego de lo cual es 
aprobó la nueva emisión de tí- 
tulos por el valor indicado, 


¡Pero los dirigentes mayoritarios con- 


dos aplicador [siierado válido un Giploma 


"Teléfonos: Rivadavia, 6800. — CRISICA. — El Diario de Buenos Aires Para Toda 


No. Hay Entusiasmo «Ante las 
Nuevas Elecciones 
-LO:MAS:LOGICO 


“Sería Renovar Completamen- 
te las Actuales Autoridades 


de una tregua, € 

sentida por ambas fracciones, ma. 
yoritarios y legalistas. Terminada 
¡ahora la primera: parte de la tarea 
del interventor con, el dictamen 
ya conocido, el problema interno 
del radicalismo metropolitano co- 
bra de ¡nuevo actualidad. 


Se rechazatán alrededor de cincuen- 
ta diplomas 

Sí bien no se ha dado a publici- 
dad la: nómina de convencionales 
comprendídos en las planillas que 
se refieren al rechazo de diplomas. 
es seguro que su número 0sclar: 
alrededor de cincuenta (hasta ayer, 
exactamente cuarenta y ocho), De 
esta cifra, las dos terceras partes 
aproximada mente corresponden al 
grupo denomíndo “mayoritario”. Es 
claro, que se está bastante lejos de 
los setenta y tantos que pretendía 
excluir de su: seno la Convención 
presidida por el señor Watson, al 
parecer: sin «motivos serlos, yn que 
el Interventor ha rechazado alrede, 
dor de veinticinco impuznaciones; 
pero, de todos “modos, es evidente 
Que el grupo mayoritario ha salido 
numéricamente períudicado en cler- 
ta medida no despreciable. Hemos 
creído, por lo tanto, de sumo interés 
récoger algunas impresiones entre 
lcs dirigentes más calificados de 
dicho sector, 


La cuestión se ha medido con dos 
varas 

En general, la opinión preloml- 

nante cs la de acatar disciplinada. 

mente y sin reservas las resolucio- 

nes adoptadas por la intervenc.ón. 


sideran que prácticamente no está 
agotada la cuestión debatida, En pri. 
mer término, señalan que el ínter- 
ventor ha pasado por alto, segura- 
mente por deficiencia de 'Infórma. 
ción, cierto número de convenciona= 
les Jegalístas, que están en iguales 
condlclones que los que han sído ex- 
cluídos por desempeñar en la actua, 
lidad cargos públicos. Así se me 
clona, por ejemplo, el caso de un 
empleado de Obras Sanitarias y uno 
del Senado Nacional, ambos con des- 
facada actuación en la Convención 
metropolitana. 

Por otra parte, los mismos diri- 
gentes mencionados subrayan el he, 
cho de que el interventor haya Con- 
por lo 
menos, de un convenciona] que ha- 
biendo votado por tener que cumplir 
con sus funciones de presidente de 
coráíclo (lo que sin embargo no le 
obligaba a votar), ha declarado 
lemnemente que votó en blanco, 
igual situación, dicen esos diri 
tes, está un respetable número de 
ciudadanos que ocupan Cargos en 
empreslas privadas de importancia, 
las que al da siguiente de las elec- 
clones les exigen la libreta de enro, 
lamiento con el sello de haber vo- 
tado; ciudadanos que positivmente 
han votado por una razón muy aten- 
dible y que pueden afirmar que lo 
hicieron en blanco, sín que 5u Pis 
labra pueda ser puesta en duda. 
Casos similares existen en cierta 
cantidad entre los presuntos excluf- 
dos por el interventor, 

No hay entusiasmo por nuevas 

elecciones 

El señor:Cabral aun no ha publi. 
cado la parte de su resolución, que 
so refiero a la convocatoria a elec. 
clonts parciales de convencionales, 
en las parroquias a que Correspon- 
dién los excluidos: sin embargo, po- 
demos asegurar que el pertinente 
decreto existe y será comunicado en 
breve al presidente del Comité de Ja 
Capital para que dé cumplimiento 
a la convocatoria dispuesta, Esta 
medida, sin duda de importancia, 
tendrá seguramente efectos que aun 
no cs posible prever del todo, 

De acuerda a nuestras informa. 
ciones, recogidas en fuentes autorl- 

as, ninguno de los dos grupos del 
Mismo metropolitano contem- 
Mm mucho entusiasmo la pors. 
elecciones parcia'es. 

ntes que consideran 


la o algo,así de las actual- 
nente existentes; de todas maneras, 
ción del electorado primario 
prodicirse en un caso como 

otro. Es muy posible, por otra 


: de: “Amparo” 
Ley: de: “Amparo” 
«Ds nuestra Agencia) 
A PLATA, 23. — En las úl- 
M2 timas horas de la tarde de 
“ayer. legó a poder del ministro 
de; Hacienda,' doctor Groppo Ja 
renuncia de su'cargo.de asesór 
letrado y oficial primero de Ja 
Dirección General de Rentas, 
presentada por un hijo del se- 
nador nacional que auspicia la 
ley de “amparo”'a la prensa. 
El nombrado ex funcionario 
fué designado: para “ese puesto. 
par el gobernador Martínez de 
Hoz, hace 'aproximadamente un* 
año. Tenía un sueldo de 650 pe- 
os mensuales y casi nunca 
venfa a esta ciudad, Era casi 
totalmente desconocido en el 
ministerjo de Hacienda de la 
provincia, . 
Aún cuando no fué dado a 
Conocer el texto de su dimisión, 
ha .trascendido -que ella está 
concebida en térmicos violen- 
-tos.. E 


do, dos hechos son rigurosamente 
ciertos: primero, que en el llamado 
legalismo, la mayoría de los hom- 
bres responsables comprende que se 
ha dejado sorprender en su buena 
fe, en algunos casos, por maniobras 
de hombres de interés avieso y hoy 
desean honestamente rectificar el 
rumbo; y segundo, que la corriente 
ablerta u ocultamente adversa al 
Comité Nacional está reducida a su 


mínima expresión. 
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TAGINA CUATRO , 


FUE MUY BIEN/RE CIBIDO POR SUS 


E EZ E E 
ANOCHE volvió de E: el doctor. Manuel 
Fresco, presidente de la Cómara de Diputados y 
jefe del Partido Demócrata Nacional, a quien aca- 
ba de lanzarse como candidato a gobernador por 


"AMIGOS: 


la provincia de Buenos Aires. Numeroso público, 
compuesto por sus amigos personales y afiliados al 
partido que dirige, acudieron a la Dársena Norte 
donde le hicieron objeto e una calurosa recepción 


6.514.779 
EJEMPLARES MAS 
le VENTA NETA e 1 


e, queen caso d 
stribución actual 


da e imperiosa de definir posiciones 


por o contra la orientación nacional 
actusl del partido, Y en csie senti. 


una convoca, | 


tereeantes. Porque, en efecto, existo | 
una tendencia, cada vez más acus. | 


2 SOLO 6 MESES (8) 
* dE 


Estas Cifras Están Dehidamen- 
te controladas por PRICE, 
WATERHOUSE, FALLER 
Co., y los comprobantes a la 
“disposición de quien los solic 
,: te, CRÍTICA es el único diario 
- argentino que certifica men- 
sualmente sus tirajes. 


4 


NOS ESCRIBE UNA CASA DE 
ARTICULOS PARA HOMBRES 


ARTICULOS DE CALIDAD PARA CABALLEROS 


Metaca Afres,18 de verzo €o 1933, 


Alstrades eól ttarto 
Lazo 89 199) 


De nueetra asrstderación: 


constancia por le 


presente ecno un Órgaro de 


pubiieia 


reuy furdalacente la anteritr 
A 


afiresción, qu pre gran seguras eo 
res ofertas de artículca $ 


publicación de 


censalta que noe ea 
euy atentacente 


“Consideramos a CRITICA como un ór- 
gano de publicidad de verdadera efica- 
cia, .. 

“Podemos hacer muy fundadamente la 
anterior afirmación, pues hemos obteni- 
do siempre gran resultado cun la publi- 
cación de nuestras ofertas en sus 
páginas”. ; 


pu 


54.177 


EJEMPLARES de 
AUMENTO 


DIARIO yl 


COLOR 
Enero 1934 a 
Enero 1935 
MIERCOLES 

127.771 ejemplares de 
aumento por edición 
SABADOS 
48.842 ejemplares de 
aumento por edición 


IENTUSIASTA 
RECEPCION L 
DA. FRESCO 


Crecido Número de Amigos 
Políticos lo Recibió Anoche 


EN EL AUGUSTUS 


El Viajero Declaró que se Re- 
integraba a la Política 


” noche as reunió ayer frente a 
los -portonez del desemb, 
de la dársenz norte. un cres 
mero de amigos políticos qué acu- 
dieron a espsrar la llegada del 
presidente de la Cámara do Dipu- 
tados de la Nación, doctor Ma- 
nuel A. Freaco. Ese público que pu- 
jaba por pen r al desembar- 
callero, llegó a provocar en ciertos 
momentos serias dificultades al 
personal destacado por la Prefec= 
turá para estudiar la entrada del 
andén, Hubieron así, frente a.las 
puertas del muelle, apretujones y 
hasta contusionsa, de las que su- 

| frieron principalmente las stñoras 

que habían ido al puerto a espe- 

la liegada de las numerosas 

que desembarcaron del 
Augustus. 

Poco antes de la llegada del 
barco y respondiendo a una orden 
superior, se permitió el accezo a 
todos los presentes, con lo cual el 
desembarcad*ro cobró una extra- 
erdinaria animación, 

Llega el Augustus 
A la 1 de la madrugada, poco más 
o menos. quedó amarrado el vapor 
y tan pronto como fuera colocada la 
planchada, ascendieron a bordo los 


edecanes «de la presidencia, para dar-| 


la bienvenida oficial al presidente de 
la Cámara de Diputados. 

El doctor Fresco bajó a tierra in- 
mediatamente, donde fué recibido por 
la mayoría de los diputados de su 
sector y por la masa de elementos 
partidarios que pujaban por llegar 
hasta él, prorrumpiendo en estruen. 
dosos “¡vivas!” al partido y al “fu- 
turo gobernador de la provincia de 
Buenos Alres”, Acallados estos gri- 
tos, el doctor Grisolía pronunció un 
aiscurso dando la bienvenida al via- 
jero y relatando suscintamente los 
últimos acontecimientos acarcidos «n 
la provincia. Explicó el orador la di- 
visión que había surgido en el seno 
del conservadorismo, la cual motivó 
la urgente llamada que se lo hiciera 
al doctor Fresco en su calidad de 


que cl partido aguardaba de €l las 
decisiones que habrían de marcarle 
su nueva orientación, 

Con pocas pala 


ba ahora de lleno a sua actividades 
partidarias, a cuyos problemas se 
abocaría de inmediato y tomaría las 
resoluciones que le dictarán su pa- 
triotismo y fervor cívico que fueron 
siempre — dijo — sus fuentes ins- 
piradoras. 


4 Pre - Candidatos 
Radicales Hay para 
el P. E. de Santa Fe | 


(De nuestro corresponsal) 
ROSARIO, 23. — El radicalismo | 
local comienza a considerar activa- | 
mente laa candidaturas a la futura; 
gobernación de la provincia. Fn esej 
sentido diversos grupos auspician los | 
nombres de los doctores Mosca, Aba- | 
los, Antille y Coulin para el primer | 
término de la fórmula y aunque na- | 
da se realiza en forma oficial, la 
perspectiva de una próxima lucha 


masa de afiliado j 

Para los primeros días del mes en- | 
trante los animadores de las citadas 
tendencias realizarán asambleas de 
simpatizantes. para encarar en fow-| 
ma más firme la cuestión de las pre- 
candidaturas. 

El 6 de abril, el grupo Unión y 
Disciplina, que sostiene el nombre 
del doctor Mosca, efectuará una ren- 
nién para cambiar ideas al respecto, 


Se Hizo Cargo de la Policía 
de M. del Plata el Sr. Corsiglia 


(United Presa) 

MAR DEL PLATA, 23. — La po- 
blación de esta :oludad ha recibido 
con satisfacción la noticia de la re-¿ 
posición del comisario señor Corsi- 
glía, quien se ha hecho cargo de la 
comisaría local. 

Su enérgico y activo desempeño | 
en épocas anteriores le ha granjecado 
muchas simpatías, esperándose una 
nueva y enérgica campaña contra el | 
mal ambiente. ¡ 


Un Comité Radical Inauguran ; 
Esta Noche en San Fernando | 


Esta noche a las 21 horas se reall- 
zará un acto público en la localidad 
de San Fernando con motivo de la 
Inauguración del comité de la sec- 
cional Vitoria de la Unión Cívica 
Radical, 

En dicho acto al que asistirán nu- 
merosas personalidades del radica- 
tismo provincial y metropolitano ha- 
rán uso de la palbra el presidente 
del mismo don Mario del Valle y el 
secretario del referido comité Jon 
Méctor R Baudon. Además de los 
nombrados hablarán esta noche el 
Clrigente provincial Larralde y va- 


interna despierta ya el Interés de la |; 


[ABANDONADA | 


EN UNA casa de pensión de la 
calle Paraná 649 se halla abando- 
nada esta niñita de tres años, de 
nombre Mercedes, cuya madre 
está internada en el hospital 


jefe del mismo y terminó diciendo ¡ 


agradeció | 
Fresco y manifestó que so reintesra. 


'La U: C. R' Unificada de 


Córdoba Dió un Manifiesto 
UNA. COMISION 


[Se Solidariza con el Doctor * 


Marcelo T. de Alvear 


CORDOBA, 23. — Reuniéronse en 
una amplia asamblea los dirigentes 
más destacados de la U. C. R. Uni 

ada, convocados a objeto de com- 
siderar el momento político, Después 
de un interesante debate se adoptó 
la siguiente resolución, Primero: de. 

que habiendo de recido con 
la abstención 

que dieron ori- 

la formación de la referida 
estando por otra 


clonal que prosido el doctor Mari: 
ode Alvear y que en estos 
mentos es deber de todo ra 
procurar la unión integral de la 
fuerza partidaria, el afianzamiento de* 
la democracia y el bienestar del país, 
resuelvo de 

niero Servando 
Manuel 
zález Va 
Vicente 


Bar escriba 
Da Allende, Miguel 
Belisario Flores Vera 

ñ para que co: 
titul n gestionen de Ss 
Auto: partidarias, la reincor= , 
poración de todos los “afiliados quo 
han pertenccido a la UCR Uniti- 
cada. Segundo: La comisión dosig- 
nada deberá convocar a na: nueva 
reunión para dar cuenta de las E 
tiones y adoptar la resolución 
finitiva que corresponda, 


Otro Abogado Fué; 
a Prisión por el 
Asunto de la Mina 


(De nuestro corresponsal) 
— El juez Figue 
ampero,- dispuso el 
j allanamiento de los domicilios 
de los abogados Cuñado y Bui- 
trago, que siguen detenidos a 
rafz del sensacional asunto de 
la mina “Pirquitas”. 

En la madrugada fué detenl- 
do el aborado Eduardo Urion= 
do, defensor de los propietarios 
de la cltada mina, Esta prisión 
so llevó a caho a las dos de la 

La medida dictada por 


ción. El Juez tomará dispo: 
nes terminantos de un momento 


a otra en el sensacional proces 


rlos otros oradores oficiales del par- 
tido. 


50, 


LA TEMPO 


RADA 


CON LA NUEVA LINEA DE 
RECEPTORES REALTONE 


> 1938 


=> 


IA RADIO INDUSTRIAL AMERICANA- 


En nuestra vasta línca de receptores encontra: 
rá más de 50 modelos para todos los usos, ya 


sean de corriente continua, 


alternada, 


ambas 


corrientes o para pilas y baterias. 


Además, disponemos de receptores para 6.—, 
32.— y 55.— volts, totalmente eléctricos. 


Necesitamos agentes en el interior. 


SOLICITE CATALOGOS 


ILUSTRADOS 


FUT. 472-6968 


BUENOS ARES 


uando la Reacción Quiso Amordazar a la Prensa be 


¡PAGINA CINCO 


| LLEGOEN'AVIONDERIO DE JANEIRO || 


| 


| 


EL SEÑOR Louis Hirschauer, jefe de ingenieros de la aeronáutica ci- 

vil del Ministerio del Aire de Francia, que llegó hoy a ésta da Yto 

de Janeiro por avión de la Panair. Acompañan al señor Hirchuer el 

señor Emilio Barriere y el doctor Jorge Artayeta, director y reprezen- 
tante de la Aéreo France, respectivamente 


Se Quiso Suicidar 
en la Cárcel un 


Jefe de Ladrones 


(De nuestro corsesponsz1) 

'ANTA FE, 23, — Salvador 
Mendoza, argentino, de 24 
Años de edad, que estaba dete- 
nido en la Jefatura de Policía, 
acusado de dirigir una banda 
de ladrones, se arrojó dese el 
quando piso del edificio, de 
sólo Una altura de B metros. 
Mendoza sufrió diversas le- 
siones de extrema gravedad. 


| Cursos Gratuitos en la U. P. 
| de Villa del Parque 


En la secretaría de la Universidad 
Popular de Villa del Parque Nazca 
2311, se prosígue Ja inscripción para 
log cursos gratuitos de taquigrafía, 

confección, dibujo, pintura, 
eontabilidad, ingl fran- 
taquigrafía, caligrafía, repuja- 
arte decorativo, Estos cirsog 
se úictan de 17 a 19 horas y son pa- 
ra mujeres, 
Para varones mayores de 14 añon 
| se cictan de 19 a 21 horas cursos 
| diversos y Lay vacantes en los de 
inglés, contabilidad, taquigrafía, etc. 


se 


i mara de Diputados, el periodista Sr. 


LA CAMARA. NEGO 
EL DESAFUERO 
| DE UN DIPUTADO 


(De nuestro corresponsz1) 

SANTA FE, 23. — Después de 
una larga sesión que terminó a las 
24 horas, la Cámara de Diputados 
rechazó el pedido de desafuero del 
diputado Antonio Rohestacio. solici- 
tado por el Juez federal de Rosario, 
para procesarlo por un artículn pe 
riodístico, 

No se hizo lugar al desafuero por 
entender la Cámara “ue el artículo 
$2 da la Constituci*ex declara que 
es incompetente ese cuerpo para in- | 
tervenir, 5 ¿ 

Fué designado secretario de la Cá- ¡ 


Heberto Caminos, 


1 
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[ 


HA VUELTO DE 


L” VIEJO MUNDO 


EL SEÑOR Héctor Zolezzi, prosecretario del Concejo Deliberante, a 
quien acompañan su esposa y su hijo, poco antes de desembarcar del 


Augustos, barco que los trajo de 
del viaje, el que, a pesar de haber. 


Europa. Zolezzi, viene encantado 
sido de recreo, fué también apro- 


vechado para realizar estudios sobre la organización municipal en el 
viejo mundo 


Vino del Uruguay en Busca del Marido que 


“Si no lo Encuentro Llegaré Has- 
OA 
ta el Suicidio” Dice 

TINA muj casada, con tres 
hijos, noticias de su es- 
pose, está viivendo en Buenos 
Aires un drama de soledad y do 
olvido, Hace un mex y me ¡o que 
no sabe nada de su marido, qua 
partió de Montevideo trayendo el 
rumbo de este puerto y ella, siguió 
sus rastros pero nohapodido en- 
contrarloija pezar de toda la pre- 
Ocupación que se ha tomado para 
dar con él, 


Necesito saber de mi marido 


Raquel Viscaya de Fontela es la 
protazonista de este acceso. Nacida | 
en Montevideo el 24 de Julio de 1908, 
se casó hace siete años con Fellpe 
Fontela, uruguayo como ella, de 36 


| años de edad y de profesión corta- 
¡dor de hornos de ladrillo. Tieno*tres 


hijos, alter, Enrique y Oscar Marlo, | 
el menor de dos años. Ella misma | 
nos cuenta su tragedia que se des- | 
envuelve en un deambular cotidiano ' 


por todos los rincones de la Capital, Y 


búsqueda inútil hasta la fecha, de 
tal modo que en su desesperación ha 
pensado en eliminarse si no encuen- 
tra a su masido, 

—Necesito encontrarlo — nos di- 
ce Raquel Viscaya de Fontela — y 
pido a CRITICA que me ayude, Fe- 
lipe salió de Montevideo el 4 de fe- 
brero del corriente año en elvapor 
“General Artigas", No escribió des- 
de entonces y nadie ha podido con- 
tarme algo acerca de él, Ni la poll- 
cía, ni la radio cuyos servicios re- 
clamé, ni los diarios, 

Tiene tres hijos 

—Mi esposo es un hombre bueno y 
de trabajo, En sicte años de matri- 
monio nunca nos lelvamos mal, ni 
tuvimos riscusiones de ninguna na- 
turaleza, por eso me extraña su ac- 
titud. La mañre dea él está en Mon 
tevideo, desesperada lo mismo ane | 
yo y los pibes le laman todas las | 
mañanas. Yo hace quince días ena 
estoy en Buenos Aires buscándolo; 
he lelzado a casi todos los hornos la- 


| Desapareció del Hogar Hace Mes y Medio 
í 


| Una Madre Uruguaya Recorre 


Bs. Aires Buscando a su Esposo 


Cuenta su tragedia con pausa y con 


tristeza, Dice que, si len es clerto | 


que Jos tres p'hes la están esneran. 
do, elal no regresará a Montevideo 
sin sumarido. o por lo menos, sablen. 
do dónde está y qué hace, 

—XNo abandonaré ml tarea de bus- 
car a eFlipe por todos los rincones, 
ro me cansaré de correr por estas 
largas calle: quiero, necesito. re- 
grezar con él, deeso verlo y pregun- 
tarle las causas de su abandono y 
olvido; de otro modo, ya se lo he 
dicho. me suicidaré... 


En el Ejército de Salvación 
Raquel Viscava de Fontela es de 
condición muy humilde: sacó su pa- 
saje. trajo sus documentos, y unas 
pocas monedas: ahora le dan aloja- 


miento en el Hogar de Mujeres del 
| Ejército de Salvación, Victoria 3263, 


drilleros de los alrededores de la | 
Capital y en ninguna parte me dle- | 
ron noticias. 


Raquel Viscaya de Fontela nos 


donde espera que le leven noticias de 
su espogo 0 que él se presente 


lalzuna tarde de estas, sorprendién- 


dola alegremente, 


j salvarlo, 


"QUISO SUIGIDARSE, 


Y LO SALVARON 


¡Se Trata de un Anciano de Na- 
cionalidad Polaca 


hombre que resultó ser Miguel Sta- 

ink, polaco, de 61 años, casado, con 
domicilio en Brasil 2362, se arrojó 
lal agua, a la altura de la bajada 
¡ del Puente Alsina. 

Los marineros amarradores Ben- 
jamin Suárez y León Papa, que ad- 
Yirticron su maniobra luego de ven- 
cer algunas dificultades, 


El polaco, fué conducido de inme- 
diato al hospital Penna, donde que- 
d6 internado. Intervino personal de 


lla subprefeciura de Puente Alsina. 


Llegó a Río la 
Esposa del Jefe 
Revolucionario 


(De muestro cosrrsponszi) 

10 DE JANEIRO, =A 

bordo del vapor Madrid 
llegó ayer a esta ciudad la es- 
posa del jefe revolucionario 
uruguayo Basilio Muñoz, la que 
viene a acompañarlo en el des, 
tierro. 

En el puerto recibió a la se- 
ñora de Muñoz un Erupo nu- 
meroso de damas de la colec. 
tividad uruguaya, que Ja hizo 
objeto de demostraciones de 
simpatía. 


BUSCA A 


108 MARINEROS 


En horas de la mañana de hoy un; 


lograron 


¡ RAQUEL VISCAYA de Fontela, 


e 


> 7 OR 
hace quince días que está en Bue: 


nos Aires buscando a su esposo Felipe Fontela 


¡No se Modificará 


En algunos diarios de la mañana 
se han publicado noticias proceden» 
[tes del extranjero por las cuales se 
[atribuye al gobierno el propósito de 
modificar el precio básico del malz, 
ide $ 4.40, vagón dársena, que, como 
[se sabe, fué establecido por decreto 
ide fecha 25 de noviembre de 1933, 
Como esas noticias lambién han 


llegado telegráficamente a la Bolsa 
de Comercio, el ministra de Agricul- 
tura, ingeniero Luis Duhau, dió esta 
información oficial al 


mañana una 


el Precio del Maiz 


Urespecto, en la que se expresa que 
esos rumores deben considerarse 
mo tendencioses, careciendo en 
| soluto de fu:B mento, 

|. Agrega la imformación oficial que 
¡los precios básicos establecidos por 
el referido decreto se mantiene en 


ab- 


| 
| 
su última sesión, resolvió hacer pú- 


blico que continuará adquiriendo ese 
cereal de la cosecha 1935 al precio 


1 


¡básico establecido por el gobierno, || 


ide $ 4.40, varón dársena. 


MUCHO PUBLICO La Libertad 


0] 


en 


vigor y, por lo que respecta al malz, | 
la Junta Reguladora de Granos, en || 


| Felicita a Alvear la 
J. Pro-Autonomía 


de La Pampa 


L? junta central que dirige el 

movimiento pro autonomía 
de La Pampa, con sede en ese 
territorio, Y qu epreside el se 
ñor E uardo Casseu, actuando 
de secretario el señor Alfredo 
Boles, envió un extenso tele= 
Rrama al líder de esa campaña, 
Dr. Alberto J. Grassi, para que 
éste a su vez lo haga conocer 
personalmente del doctor Al- 
vear, pues en dicha comunica- 
ción aquella entidad felicita al 
ilustre jefe del radicalismo por 
su patriótica labor en pro de 
la unificación del partido y por 


4 
| 
Í 
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Debe ser Conservada y Defendida Como una Necesidad Histórica 


el ruldees triunfo obteni“o en 


ESPERO EL ARAIDO 
DEL AUGUSTUS 


El Transatlántico Italiano Trajo | 


Pasaje Completo 
XTRAORDINARIA — animación 
mbarcade- 
. con moti- 
vo de la llegada del vapor Au- 
gustus, procedente de Génova y 
puertos intermediarios, Al cr£cido 
grupo de políticos que aguardaban 
el desembarco del presidente de la 
Cámara de Diputados, se unían 
numerosas familias y gente de 
f£atro que fueron a esperar a las 
calificadas personas que llegaron 
ayer. 


EJ director del Teatro Colón 


Entre los viajeros figuraba el di- 
sector del Teatro Colón sefior Athos 
Palma, quien, acompañado del es 
nógralo de dicho noliseo, señor H: 
tor Pasaldúa, regresa de vna exten- 
s£a jira por diversos países de E 
pa durante la cual se ha entrev 


do y ha concluido contratos con ele- | 


mentos artísticos que actuarán en 
el escenario del Colón Jurante la 
vróxima temporada. 


Gloria Guzmán 


Una de las primeras pasajeras que 
pisó tierra, fué la aplaudida vedetto 
Ge nuestros escenarios de revistas 
Gloría Guzmán, quien vuelve al pea 
después de una larga ausencia para 
incorporarse a lo compañía del Mal- 
po, donde actuará esta temporaña. 

fuchas personas ri mMeron a Gio 
ria que se manifestó emocionada de 
tan carif demostración y, sobre 
todo —dijo— por hallarse de nuevo 
en ésta “sy querida Buenos 
cuyo público tanto 
mado”. 

—Me propongo trabajar de 
—nos dijo Gloria — para r 
tar a mi público porteño que tanto 
quiero, 


la había 


firme 


El secretario del C. Deliberante 
También estuvimos en cl puerto 
con el secretario del Concejo Delibe- 
rante señor MHéctor Zol quien 
aprovechó unas cortas vacaciones 
para realizar, acompa 
milla, un pasco por dive 


3 países 
de Europa. 


Alres,! 
mi-! 


conquis- | 


j norancia de 


| 


Con Estas Palabras 
Finalizó Repetto 


de la pág. 3.» | 
los más. Ha de enten-¡ 
derse que cuando hablo de la parti 
eipación que cada ciudadano debe 
tener en la política de su país, no| 
reclamo que se inscriban como ad: | 
herentes en un comité radical o con- | 
servador o en un centro socialista, ; 
Pido sólo que es0s ciudadanos sigan 
paso a paso el desarrollo de los he- 
ecños políticos para estar en con. 
diciones de acordar su voto con ple- 
na conciencia al vartido que mejor 
interprete log anhtlos populares. 


(Vieni 


| Discurso del Dr. Enrique Dickmann 


do de su fa-! 


len el 


Siguió en el uso de la palabra el 
diputado Enrique Diekmann quien 
comenz4 diciendo: | 

Toca a su fin la hermosa campaña 
electoral realizada por el Partido Eo” 


icialista en la capital efderal. 


Cabe un análisis de su alcance y 
contenido, una sintesis de los proble- | 
mas en ella planteados y de las solu- 
ciones ofrecidas. | 

«Fué ésta una simple 
electoral para conquistar una banca| 
senado nacional, para hacer 
triunfar a nuestro candidato en uña 
lucha de antemano segura, para Cn. 
rolar a la mayoría del electorado | 
aetropolitano. baja la bandera del! 
Partido Bocialist1? 

Con ser muy importante estas oh- 
jetivos, la campaña electoral que 
ucabamos de realizar ultrapasa de por 
mucho tales límites; ac extiende más 
allá de una lucha política común; 
abarca un conjunto tan grande de 
cucationes y alcanza un sentido y un 
significado realmente simbólicos y 
trascendentes, 

No podría ser de otro modo dados 
el panorama actual del mundo y los 
comulejos y proves problemas nacio” 
nales € internacionales que urge To- 
soler 

Las libertades en peligro 

Frente al inminente peligro de 
bárbaras, crueles y sangrientas 
dictaduras que se han apoderado 
de Ja libertad y de la vida de al- 
zunos pueblos, los socialistas de 
la Argentina venimos a afirmar 
nuestro credo democrático, nues- 
tra fe en la libertad, muestro fir- 
me propósito de defender por to- 
dos los medios a la democracia 
y la libertad, porque en ellas y 
por medio de ellas queremon rea- 
lizar nuestra gran obra social, 
nuestros vastos y humanos pro- 
bósitor de reforma y emancipa- 
ción, 

Frente al caos y al desorden 
económico producto de falsos 
Drincipios y de teorías mentidas 
de un nacionalismo bárbaro y 


campaña | 


Í 
| 
| 


¡- Lotería de Tucumán 
LOS 19 PRIMEROS PREMIOS 
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1 $ 25.000 
3.000 
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22525 
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6107 
12297 
13171 
14989 
20681 
21068 
21869 

25132 
25887 


| mercaderías 


¡tna necesita 


| 


AYER TENDIMOS LA MESA DESPIDIE NDO A JAIME BOTANA 


ANOCHE SE realizó la comida 


con que se despidió a Jaime Botana, 


quien se dirige a EE. UU. para perfeccionar 


periodísticos 


Un Llamado Hizo a la 
Juventud, A. Palacios 


La gravedad de este problema se 
atenúa felizmente en la Argenti- 
na por las especiales condiciones 
de su economía, por la índole de 
su carácter, por su propia evolu- 
ción histórica, Max Scheler ha 
afirmado con razón que en el des- 
arrollo de la civilización moderna, 
las cosas del hombre, la máquina 
de la vida, la naturaleza que el 
hombre quiso dominar e intentó 
reducir a mecanismo, se han hecho. 
.dueñas y reñoras del hombre; que 
las cosas son cada vez más listas 


sus conocimientos 


agresivo que lvanta darreras 
aduantras infranqutables y afir- 
man que las naciones deben bas- 
tarse a si mismas, hundiendo así 
a los pueblos en la mistria y la 
desocupación que engendran el 
odío y la venganza, los socialis- 
tas de la Argentina levantamos 
el estandarte de la cooperación 
internacional, del intercimbio do 
servicios, productos y mercancías, 
del orden económico basado en 
una inteligente y solidaria divi 
alón nacional e internacional del 
trabajo, 

Paz, democracia, libertad, coo” 
peración internacionól y una eco. 
nomía inspirada y dirigida por 
un concepto de acruicio social: 
tales son los principios pentrales 
y fundamentales que el Partido 
Socíalista acaba de afirmar, o, 
mCjor dicho, de reafirmar, en la 
actual campaña electoral. 

El problema de In tierra í 

Después de otras consideraciones | 
el orador agregó: 
“El campo argentino necesita ser | 
poblado de hombres, mujeres y ni: 
ños. El problema agrario argentino | 
es fundamentalmente — distinto al! 
problema agrario europeo. Mientras | 
en Europa falta tierra y sobra po 
blación, en la Argentina sobra tio- 
rra y falta población, Por eso más | 
«que fábricas de trigo necesitamos | 
chacras de familias, almácigos hu-¡ 
manos que producen y consumen 
principalmente sus productos, inter- 
ambiando lo que les sobra por| 
manufacturadas urba- 
nas. La vasta y fértil tierra argen- 
un millón de chacare- | 
ros libres e independientes, que las 
transformen y conviertan en un ver- | 
xel, y no de unas cuantas grandes | 
fábricas de trizo para la exportación 
donde trabajan hombres solteros y, | 
por eso mlamo. dan a estos estable- | 
cimientos típico aspecto de campa 
mento, El preblema agrario n+gentl- 
no y su problema demográfico se 
resolverán frocclonando el latifun- 
dio y ercando la chacra famillar. Así 
también desaparecerá el vergonzoso 
fenómezo de la desocupación rural; 
pues, sobra la tlerra inculta están 
los hombres desocupados. Hay que 
entregar la tierra a los hombres, y 
ella será fecundada por mi trabajo 
ernador 

Exposición del diputado Repetto 

A continuación habló el diputado 
| doctor Nicolás Renetto. quien se re- 


| 
| 


1 


| 
| 
| 
| 
V 
| 
| 
| 


¡año 
| decisiva de nuestros legisladores en 


con la decidida colaboración del doc-:» ya son imPotentes a detener o 


tor Palacios. También ha colaborazo | 
el doctor lacios después del gran ' 
triunfo parlamentario racisli-ta nl 
1912, que afirmó la influenciar 


la marcha Política del país y en el 
progrtss de aus instituciones socia- 


| los. La obra cumolida no ha sido pe- 


queña, 
El futuro presidente 


Al referirse a 
1 
J 
consiste en volver al régimen del su. | 
fragio tal como se lo practicaba due 
rante el gobierno de Sáenz Poña 
¿Será esto pesible? Las elecciones 
que han tenido lugar después de la 
titulada revolución del 65 de septiem. 
bre no alientan esta esperanza, por ; 
lo míenos en las provincias. AUÍ don. 
de las elecciones han sido presididas 
por el gobierno de la nación, el su- 
fraglo, jnsto es reconocerlo, se ha 
rormalizado o tiendo a normalizur- 
se. ¿Elegiremos en Mberted nl fute-4 
ro presidente? los recientes sucesos 
de HBuenox Alres no parecen prome- 
terio, 

Pero el sufragio libre no es la úni- 
cea dificultad política ínterna. Tone. 
mos la política misma, como expre= 
sión de una actividad indispensable, 
«ue es necesario dignificar levantan. | 
do sus miras. moralizando la nec! 
de los partidos y los partidos m 
mos, imprimiendo a la labor parla- 
mentaria más seriedad. más eficlen- 
ela, mayor responsabilidad e inspl 
rando sus actox en un fuerte eentiey 
miento de blen público, No es sin mo. | 
tivo que los detractores del sistema | 
parlamentario alcanzan tanto éxito; 
con 59 prédica insincera. Es preciso : 
tener presente que sl la política no 
so inspira en priacivios e inter 
generales, todo termina por reducir. 
s*e a un simple acomodo de grupos o 
de personas astutos, | 

La marcha actual de las cosan en | 

onstituva para nosotros 
eu'tad, Vemos por todas par- | 
tes nacionalismos enconados que| 
tienden a exclufrse en una lucha te. ¿i 
rrible, aunque no han abandonado. | 
jes cierto, sus preocupaciones por 
bienestar material del pueblo. vero | 
al que comienzan a negarla los dere- 1 
chos de agremiación, de opinión y 
de representación nolítica En > 
ca difícil ano atravesamos no pelle 


firió en Qrimer término a los co: 
| mienzos del anclallsmo en la Argénti- 
lima, recordando la actua 
tor Palacios coma nrimer lenislndnr 
socialista, que calificó de atrevida, 
metódica y vasta. i 

Como toda obra humana — agrée- 
¡£6 — tlene sus imperfecciones, paro 
reviste el mérito insigne de haber 
ahlerto pi 


ión socialista de esto» 
Itimos 35 años, tanto en au aspecto 


rolítico ocmo en el gremial, coope 
tivo y cultural, ha contado sitmpre 


l 


lón del dnc- | 


2ran trnto las comodidadeeo materl 

les de ta clase trabajadora como sus 
libertades, Sólo una recia vigoriza- 
ción de loz gremios y de los parti» 
do« proletarica podrá contrarrestar 
lesta tendencia ae asoma o se pre 
tendo hacer asomar en todas par- 
¡des j 
La influencia del sociallamo 


El doctor Repetto sostuvo luego 
que el sociflismo es la úniso fuera 
¡cue puede ejercer una influencia 
¡morigtradora y orientadora en el 
mundo actual de violencia dosence= 
denada y de pasiones sin freno, que 


| 
| 


| tuntad humanos con 


¡esgrimín cl 


r las más prest 
Pero para ser una futrza viva y de 
actuación permenente, los socialistas 
deberán conci'lar sus preocupacione 
de proureea -osla! indafini n . “a 
posi ilidad de que estalle una que 
otra gueria pirutia y Giutia 
terrar de su proPaganda la fina 
de un cambio radical y más o menos 
brusco de la estructura económico- 
política de la sociedad. enseñando, 
en cambio, que el socialismo es una | 
fuerza de acción permanente que no| 
cbstaculiza el progreso técnico, pero 
que se esmera en ajustarlo de cont 
ruo a las convenienci de la ma: 

neral del pueblo y al progreso de 
la sociedad. La libertad, tan cons- 
ciente y disciplinada cuanto ae quie- 
ra, pero libertad al fin, debe ser con- 
servada y defendida como una ne- 
cesidad histórica, 

Discurso del Dr. Alfredo Palacios 

Finalmente usó de la palabra el 
candidato a senador, doctor Alfre- 
do L. Palacios, quien al iniciar su 
exposición fué okjeto de una soste- 
nida ovación, 

Acallados los aplausos que provo. 
caron su presencia, expresó: 

La campaña clectoral lega a su 
término. Hemos recorrido la capital 
ijo— realizando una obra educa 
tiva. Los oradores han difundido la 
plataforma electoral del partido, en 
una serena exposición de ideas, sin; 
agravios y sin rencores, convencidos 

de que, de acuerdo con las palabr: 


giones, 


| 


ide un pensador americano, los pul 


hlos deben tener una picota para 
quien los azuza a odios inútiles y! 
otra para quien no les dice a tlempo 
la verdad. 
Ex fácil, con MNamaradaa de odio, 
destruir en unas horas la paciente 
labor de muchos años; así como es 
difícil perseverar, construir infatiga- 
blemente para las goneraciones veni, 
deras y edificar el carácter y la v 
la palabra y 
con el ejemplo. > 
No es. sin duda, por medio de 
reacciones instintivas ni fomentan- 
do el encono como se podrá tornar 
el hombre seño: y dueño de sus des- 
tinos, Ha de ser el crecimiento de la 
conciencia común, el despertar de ln 
inteligencia y la aspiración constan. 
to a un ideal de superación lo que 
acabará por suprimir el antagonis- 
mo entre los hombres, extirpando to- 
do dolor inútil y todo sufrimiento 
injusto. 
Hemos dado 
e a la política argentina, y 
ollo nos sentimos orgulloxos. 
Lo grave era que la política que. 
«lara solamente en manos de tos “que 
no slrven para otra cosa”, porque 
así se subalternizaba la “Jeción. so 
asravio y el torpe de- 
nuesto y se veía agitar en las tri. 
bunas manos suclar y rapaces. Lor 
hombres no se mueven entonces por 
pasiones nobles y las clases cultas 
sienten asco a la realidad. 


una nueva orlenta- 
de! 


—sua-Utura para orientar la educación pú: | 


blica en el sentido de despertar los 
sentimientos solidarios, promoviendo 
el desarrollo del espíritu y la forma- 
ción de la personalidad. No era eta, 
por cierto, tarea para los viejos pr 
líticos organizadores del fraude y la 


| venalidad, de quienes puede decirse, | 


con Ortega y Gasset, que sólo con- 
servan la aptitud de los escombror 
para ahogar bajo su gravamen las 
nuevar germinaciones; no era era 
tarea, sin duda, para los que obser 
vando la aparente lentitud en que 
se desarrollo la acción renovadora. 
han ilezado a la convicción de que 
nada ha sucedido en el mundo, des 
pués de la guerra y que, por lo ta 
to, pueden continuar su plácida ex: 
tencia encaminada hacia el poderío 
individual. 

Nosotros aspiramos al roble y ar: 
mónico desarrollo del individuo 
nuestro fin es la libertad. 

2l hombre tiene una personalida 
individual, pero también una eoler 
tiva, y nosotros queremos realizar ln 
síntesis entre la libertad del indivi 
duo y la actividad colectiva. Busca: 
mos el equilibrio entre esos dos po 
los complementarios. 

Actuamos principialmente robre el 
elemento humano, por la disciplina » 
la cultura, procurando adaptar a 
nuestras condiciones la técnica en 
nómica dentro de las circunstancias 
especiales de nuestra producción y 
¡los recursos extraordinarios que nos 
ofrece la tierra inmensurablo de 
nuestro país. ñ 

Na nos atendremos a las Eugon 
tiones que nos vienen del pasado, ni 
acentaremos a loz que quieran resu- 
citarlo precisamente poraue admiti- 
mos la continuidad histórica. 

¿Cómo se podrían suprimir los sl 
glos? Absurda sería la pretensión de 
desandar el camino. 

No nos trocaremos en instrumento 
de ideas cristalizadas. Estamos en un 
período de la historia en que fene 
con viejor valozas y so cambia el oja 
de los pueblos: en que se encuentran 
A gen los caminos de la humani- 
a 


Proceso mecánico 


Aparte del proseso mecónico de 
las cosas, muestra voluntad está 
orienteda por la idea de justic: 
que te liga, fuertemente, a eenti- 
mientos y juicios y que es una 
fuerza actuante que nos impulsa 
hacia el porvenir, 

En segulda el orador dijo que 
el dominio de la técnica y su adap- 
tación a las necesidades colectivas 
como un dócil intrumento que su- 
prima la miseria y promueva la 


Labor cultural 
Homos realizado una obra de cul: 


seguridad aocial, es el problema 
que ha de enfrentar nuestro siglo. 


4 


ias alrurías del espl 


delo del espíritu, Aristóteles concebla [ 


y grandiosas y, en cambio, el hom- 
bre que las creó se ha hecho cada 
vez más pequeño e insignificante, 
cada vez más rueda de su pro- 
pia máquina. 

Mientras que la máquina sea 
dueña y señora del hombre, la 
cultura será un privilegio; si ha- 
cemos de la máquina un esclavo 
la técnica abrirá caminos más be- 
los y fecundos para los destinos 
del hombre, 

La técnica no es un fin; es un 
medio para obtener fines más ele: 
vados, Está vinculada intimamen- 
te a la ciencia y ahora la orienta, 
pero no «es refiere, sino en un 
aspecto a la vida del espíritu. 


Los problemas espirituales 


Es indudable que la conquista ma- | 
teria; del mundo permitirá la solu-| 
ción de rraves problemes espiritva- 
les. ¿Libres de necesidades tortu- 
rantes Negaremos a la 


ling cree, 
socialistas iínos, mucha antes; 
que él. que cuando todos los pue-! 
blos se hayan elevado en su nivel 
material, nos pareceremos a las 
entignas democracias pero sin 

clavos. La nueva edad no será de! 
las minorías. será de todos; cada 
hombre deberá profundizar en sl 
propio para dar un sentido espirl- 


j tual su vida, comprendiendo que ca-| 


da vida tiene sirnificado repre- | 
sentado por su dad | 

menester una condición social | 

ativo bienestar para gustar! 
ta que no pue- 
den surgir de las angustias de la mi- 
seria. t 


un 


La técnica 


Lo rrave ex que existe en la so 
ciedad un desequilibrio evidente, j 
ina del progreso ma- 4 

terial, de da vez roda] 
perfeccionada se reparien entre una | 
minoria que oprime a los verdade» 
ros productores «le la riqueza | 
Hay que poner la técnica al servi] 


la política somo u 


1 ciencia que en- | 
seña la virtud y h 


la 


cos inconcillables con 
la virtud. De ahi la £ 

hertad de los unos, basada sobre la 
esclavitud de los otros, quo duraría 
hasta que “la lanzadera tejlera so-| 
la”, según la fiase del estagirita que 
profetizaba asi la máquina líberta- 
dora. 

La esclavitud era necesaria en los 
tiempos de Aristóteles para el com- 
pleto desarrotio de los hombres lt 
bres, para la cultura. Ahora la:lan- 
zadera marcha sola, pero la máquina ( 
es el ame, porque los hombres que] 

ara antentarla no ru- | 


El desenvolvimiento de la técnica | 
es inevitable y es buno que así sea 
sia mismo tiempn se crean valores 
miuntras se trabata tesonoramente a 
fin de que cesen las condiciones de! 
vida que son un obsticulo para el] 
mejoramiento ético de los hambres. | 


Un llamando a la juventud 


El Dr. Palacios puso término a su 
brillante exposición formulando un 


y vigorosas, cada vez más bellas * 


ja trabajar de nuevo. 


Entre Ríos. 

tiene una es- 
pecial importancia, pues la jun- 
ta aludida dedicada por entero 
á la lucha provincialista, surgió 
de una convención efectuada en 
Pico, a Ja que asistieron 106 
delegados de los diversos pue- 
blos, sienáo así la más impor- 
tante de cuantas se llevaron a 
cabo en La Pampa, 


| 


[ Mamamiento a la juventud argen- 
¡tin 

ropa está dividida por odios 
hereditarios, de religión, de razas, 
de castas. Nosotros no conocemos 
ni nos explicamos tales odios y as 
piramos a la supresión de todas las 
limilaciónes. 

La Argentina es favorable a la 
solución del pran problema, porque 
los Rombres de esta tícrra gene 

sa han real do la lucha,de un 
siplo por la libertad y la dipnifica- 
ción del hombre. 

Que la juventud no pierda el 
contacto con nuestras fecundas 
tradiciones, imponiéndose el destíz 
no de realizar la justicia dentro de 
la libertad. 

Adopte como principios la unión 
y la disciplina; como aspiración la 
libertad y como eficaz arma de 1%, 
cha la solidaridad humana, 

Y no olvide nunca que la unión 
sólo se puedo fundar cn un interés 
común; que la disciplina exige el 
reconocimiento de las valores suda 
jrtivos y el acatamiento voluntaria 
de las jerarquías internas; que la 
lidertad es el resultado de la obe- 
diencia a la ley moral y qué el sen 
timienta solidario no puede hacerse 
efectivo sino sodre la base de la 
rectitud y la intepridad de la con- 


ducta, 


Finalizó el acto 


'Terminados los discurscs, el públi, 
co se retirá de la sala ._tonando las 


¡canciones obreras y en el- más per- 


fecto orden. 


VENCIDO POR 
REUMATISMO 


No Podía Lavarse ni Peinarse 


Ahora Trabaja Todo el Día 


Tan erave era el reumatismo de 
este hombre, que sus amigos declas 
raron que nunca volvería a trabajar. 
Aunque tleno 70 años de edad. les 
probó que estaban equivocados Lea 
lo que nos divez 

“Yo Eo setenta años de otad. 
La úl Navidad estaba comple- 
tamente vencido por el reumatismo, 
No podía peinarme el catello la- 
varme ni levantar una cuchara, La 
zento decía que vo ya no volvería 
Hoy tratajo 
más que un hombre joven. Puedo 
arrastrar un peso de 100 kilos. Gra- 
elas, muchas gracias por sus Sales 
Kruschen, Las tomo cn mi te y las 
Re recomendado n muchos. Antes 
no podía Lajarme sclo de la cama, 
nt sentarme en ella, Véanme trabas 
Jar ahora — 12 horas por día aleu- 
has veces. Y fueron las Sales Kru> 
schen las que hicieron esto." — G.J. 

El reumatismo es el resultado de 
un exceso de Ácido úrico en el or- 
sanismo Dos de los ingredientes 
de las Sales Kruschen tienen la Vins 
tud de disolver los cristales del Ácls 
do úrico, Otros ingredientes ayudan: 
a la Natura a eliminar esos eris- 
tales disueltos a través de las vías 
naturales. Además hay todavía otras 
sales en Kruschen que evitan la fer- 
mentación de alimentos en los in= 
testinos, y en esa forma impiden 
la nueva acumulación, no solamente 
del Ácido úrico, sino de otros vene 


nos que miran la salud. 


Las Sales Kruschen se venden 10= 
das las farmacias a $ 2.20 el frasco, 
y duran mucho ticmpa 
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"Han Llegado a un Acuerdo las Directivas | 
Obreras Ferroviarias y las Empresas 


LA SEC, ALIANZA: os UN EX. DIRIGENTE! 


REALIZARA HO! 


Esta. Mañana no se Firmó el Acta 
Sobre el Convenio 


D* acuerdo con las informacio- 
nas que diera CRITICA en 
sus edicienes de aver, por la tards 
concurrizron a la Dirscción eGne- 
ral de Ferrocarriles los represen 
tantes obreros y els la empresa del 

Parífico, a los efsctos de bu-car 

la fórmula de arreglo d=l «=nflicto 

existrín en este ferrocarril, 
Se Negó a un acuerdo 

La sesión se prolongó hasta pas2- 
das las 21 horas. lMesándose final- 
mente a un acuerdo sobre bases que 
de inmediato erán dolas a conocer al 
gremio. 

Se labró un acta de lo actuedo, a 
oheta de que quedara constancia es- 
eta de ln ennventdo. 

Esta mañana no se firmó el acta 

Esta mañana. a mediodía. conct- 
rrieron nuevamente a la mencionada 
repartición los representantes de las 
rartez avenidas, con el fín de firmar 
el acta, nrevia lectura, desde luego. 
Por razones de detalle, esta diligencia 
se posterzA rara el lunes. 

Asamblea de Alianza 

Esta noche a las 20.30 horas 88 
Jev»14 a caho en la sección Alianza, 

yr s ares, la asamblea ge- 
neral del p mal de la sección. 

a ser£ considerada la situa- 
Erminos del acuerdo a 
nus ivas han arribado con 
las enmmrr 
Loa términos del arreglo 


No obstante no haber trascendido | 


términos del arreclo a que se ha 
extraoficialmente hemos po- 

dido saber alzunas cos2s conc 

del mismo. otras menos precisas, pt- 

ro que han de interesar, securamen- 

ta 

ferroviarios, 

A estar a esas Informaciones, uno 
de los puntos resueltos favorable- 
mente para los obreros del riel sería 
el ñel capataz de Mendoza. Sería tras- 
ladaño en seguida a otro punto. 

Además, se nazarían los das de 
prorrateo adeudados, 

Se reincornoraría a los cambistas 
desperidoz hacer alzunos 

Y el p ma de la CJ. T. A. ha- 
hea sida eatisfartoriamente resuelto. 


Se normalizan los servicios en el! 


F. C. Pacífico 
De acuerdo 21 arreglo a que arri- 
baron en la reunión de ayer los ro- 


retas | 


a la eran masa de trabajadores | 


E LFINANCISTA armenio Ga- 

fabed Bihurgiau, que hace poco 

se vió envuelto en un ruidoso 
“affaire” en Londres 


presentantes de las entidades obreras 
La Fraternidad y la Uniétn Férrovia- 
ria y el de la empresa del F. C. Pa- 
cífico, la Dirección General de Ferro- 
carriles se ha dirigido a las referidas 
entidades para que éstas comuniquen 
telegráficamente a las seccionales el 
resultado de dicho arreglo. 

Según informes oficlales, las comu- 
nicaciónes de referencia se han efec- 
tuado en la mañana de hoy, y como 
resultado de las mismas han empe- 
zado a normalizarze los servicios en 
la línea del Pacífico. 

De acuerdo también a lo pactedo 
en la reunión de ayer. concurrieron 
hoy a la Dirección de Ferrocarriles 
los delerados obreros y el gerente del 
Pacíífico, señor Ryan, quienes ley 
ron el acta, la que será firmada el 
lunes próximo. 


En la Calle Fué Hallado 
el Cadáver de un Hombre 


MONTEVIDEO, 
drugada, poco después de las 23, 
el conductor de un tranvía de la 
línea 12, advirtió sobre los ritleg en 
la calle Porongos y Libres el cuerpo 
ide un hombre. 


policía comprobándose 
AOS y poe Lo 


Presumen que la 

tada por un anto- 
conductor huyó. 

lo identificó 

710 años, 


cuyo 
tarde 


Dancing MOULIN ROUGE 


LEANDRO 


N. ALEM 282 


HOY - Gran Debut - HO Y 


“The Madcaps of París” 


DE GRAN EXITO EN EUROPA. CONTRATADOS DIRECTAMENTE 
PARA ESTE DANCING 


“ELIO SERAO y su JAZZ" 
QUE ACTUARON CON GRAN EXITO EN EL "EMBASSADEUAS" 


TA - 


100—BAILA 


BA - RIS" 
RINAS— 100 


a 


y 


Ar de 


BARES 


Josu 


23, — Esta ma- 


como | 


DEL P. RADIGAL NA 
VERTO ENSTA. FE 


| Causó Pesar el Deceso del ex 


Senador Provincial Vidal 


(De ntestro corresponszl) 
j ROSARIO, 23. — Noticias 
¡dentes de Villa Dolores, nos hacen 
¡saber que ha fallecido en. esa ciudad 
el doctor Jesús Vidal a consecuen- 
cla de una larga enfermedad. 

Destacado dirigente de la Unién 
Cívica Radical, desempeñó en el par- 
tido cargos de responsabilidad, tales 
como la de presidente del comité de- 
partamental de San Javier, delegado 
al Comité Nacional. senador provin- 
clal, candidato a diputado nacional 
en diversas oportunidades, elector de 
presidente de la República cuando 
fuera designado para esa magíistratu- 
ra el doctor Irigoyen. 

Luchador infatigable, £upo ocupar 
| siempre un puesto de vanguardia en 
las contiendas cívicas que ha debido 
afrontar el radicalismo. 

Hombre entregado con fervor a las 
actividades partidarias, muere pobre, 
después de haber siáo durante más 
de dos décadas uno de los facultati- 
vos de mayor prestigio en la zona. 

El Comité Radical provincial y el 


ceso del doctor Vidal, dieron los de- 
erstos de honores respectivos, 


Edificio Para la Escuela. 
Normal de Bell Ville 


El primer magistrado subscribió 
en la fecha un decreto, que refrenda 
| el ministro de Obras Públicas, apro- 
bando el proyecto y presupuesto de 
3 351.910,12 mis. preparado por la 
Dirección General de Arquitectura 
para la construcción del edificio des- 
láfinado a la Escuela Normal Mixta 
| de Bell-Ville, provincia de Córdoba. 

a la citada dirección técnica para 
que licite públicamente la ejecución 
de las referidas obras hasta la con- 
| currencia de la euma de 250.000 pe. 
sos moneda naclonal. 


ANOCHE UN MENOR 
PERDIO LA VIDA 
EN UN ACCIDENTE 


|. Trágicas consecuencias tuvo el ac. 


cidente que en las últimas horas de | 


layer, sufrió el menor Carlos Place- 
| res, argentino, de 12 años de edad, 
| quién, al circular por la calle Teje- 
i dor, a la altura del número 21, fuá 
| atropellado por el camión gulado por 
' Francisco Gagllardl quien se halla 
¡ retenido, 

| Con intervención de la Seccional 
l:1a,, el menor Placeres fué trasladado 
| sl hospital Bosch donde falleció po- 
| co después, dada la gravedad de las 
| heridas recibidas, 


OS 


€ 


e descanso e 


AS 


SN 


oler dede 711) j 


a Made de pago 


O 1035 


, iruobasiocul 


Senado Provincial, con motivo del de- | 


proce-; 


¡ 
¡ 
| 


| Setaro. 


y 


EL MARINERO Benjamín Suárez, que vió al anciano 


cuando se 


arojaba al agua 


POR TIROTEAR A OBRERO 
TENDRA 25 ANOS DE PALIO 


El Juez Jantus Dictó Sentencia en el Proceso por 


un 


Trágico Tiroteo que Hubo en el Puerto 


Er Juez Jantus, por la stcretaría 
Coghlan, ha dictado senten- | 
cia en el proceso aue por homi 
dio se sigue contra Saturnino Mau- | 
ricio Leiva, argentino, de 23 años, | 
estibador, domiciliado al tiempo d: 
su detención en la calle Amór 
602 de Avellaneda. | 
El día 21 de diciembre de 1932, | 
fué detenido Leiva a causa de un | 
episodio sagriento entre obrero» | 
us hubo a mediodia en la sección | 
a. del Dique 4, frente a la plan- | 
chada del vapor alemán Monte 
Rosa y a consecuencia del cual r0- 
«sultaron heridos Santiago Somoza, 
Agustín Alarcón y Antonio Parada, 
Este último falleció poco después 
en el Hospital Fernández, 
El tiroteo 
El marinero Florindo Herrera de- 
tuvo n Leiva, al que culpó de ser el 
autor de los disparos de arma de 
fuego producidos al lado del vapor 
Monte Rosa mientras un núcleo de ¡ 
estibadores esperaba turno para tra- 
Iva no le secuestró de en | 
ropas ocis proyectiles de re- 


$ proyectiles 
aba el sevólve enstó 
iguales, preso 
caracterís de tener Ja punta de 
plomo aplanada, 
Otros procesados 

El oficial guardacosta Ramón Bus 
toy declaró que al ofr las detonacio. ; 
nes ee dirigió al lugar donde se pro 


ducían los disparos viendo al que 
empuñaba el arma. Este que resultó 
ser Leiva, intentó fugar. Pero Bustos 
en compañía del marinero Herrera, 
pudo aprehenderlo en la parte norte 
del depósito de la sección segunda 
F1 herido Alarcón declaró que Leiva 
fué el autor de los disparos, y di- 
versos testizos acentuaron la prue- 
ta. Por su parte el acusado negó su 
participación en el hecho expresan- 
do que el arma y las balas Je fueron 
entregadas por un individuo que le 
encargó que las tirara. El herido 
Somoza declaró que no pudo Indivi- 
dualizar al arrtsor, y el terido Alar- 
cón agregó que entre éste estaban 
el obrero Octavio Barrientos y los 
hermanos Vallejoz. quienes afirma- 
ron que a la hora del hecho se ha- 
Hlaban en Ituzaingó a fin de entre- 
vistarse con el contraalmirante Ri- 
cardo Hermelo, 


La acusación y la condena 


El fiscal federal pidi4 para Leiva 
como autor de los delitos y 
cldlo, lesiones graves y abu 
la pena d 


soy 

Comprobar 

la hala eXtrafda «del 

obrero Parada presentaba 

mas características de las secuestra 
y ante las pruebas en 


lejos, 


contra, el juez Jantos resolvió | 


imponer a éste la penn d años 
de prisión, sobreseyend 


más procesados provislonalment 


Hablan los Libros 
En las Páginas de “El Degollador de 


Fantasmas” Existe una Ironía Peculiar 


Par Fulano 


de Tal 


ICARDO M. Sectaro, uno de los valores calificados de la joven lite- 
tura, vastamente difundido por las principales publicaciones del 


país, en escritos polémicos y narrativos, acaba de publicar su se | 


gundo libro, “El degollador de fantasmas” por intermedio de la edito- 


rial Tor El primero, “El alma que 
sencia de un escritor originalisimo, 


se apresuró”, nos puso ya en pre- 
de un narrador que buscaba y lo. 


graba los ofectos más sorpresivos, tratando de temas de pura imaglna- 
ción, a través de un estilo de cuidados matices. 
“El degollador de fantasmas”, conjunto de ocho relatos, nos descu- 


bre nuevos aspectos de esta compleja personalidad de escritor, que es | 


interesante analizar. 


En las páginas de Setaro existe una ironía de carácter muy peculiar. | 
| No se trata de la sonrisa que el hombre de gabinete, encerrado en su 


mundo interior, tiene para el mundo y su dolor. La ironía de Betaro es 


de índole más blen conmovedora. Trasunta una | 
pledad muy humana, a pesar de que va revestida, | 


en muchos casos, del ropaje del juglar, que juega 
mano a mano con la peligrosa magla del lenguaje. 
El estilo que Setaro prefiere es uno lento, ci 
paz de contener, en su minucioso avance, tsa pre- 
ocupación que lo caracteriza, por discriminar agu- 


damente todas 
un hecho. 


las tonalidndes de un alma o de 


Y se ejerce, sobre todo, en el terreno que do. 
mina la imaginación, con todos sus convulsos fan- 
tasmas, sus recuerdos, aus a veces terribles crea- 


clones. Imaginación, 
claros procesos 


libre arbitrio. 


entiéndase bien, 
inteligentes, 


regida por 
no abandonada a eu 


Señalamos esto para anotar un predominio, no 


R. BETARO para significar 


ausencias. También encontramos 


E TNOnaTA sensibilidad en Setaro, pero jamás llega a con- 
ertiras en sentimentalismo y asoma como desde una contenida pro. 


fundidad. 
Los ocho relatos que componen 


“El degollador de fantasmas” abor- 


dan temas distintos. Dentro de las directivas esenciales que hemos se- 
ñalado, tienen, asimismo, una modalidad propia. “La tejedora de Flan- 
des”, por ejemplo, es el argumento de un magnífico poema. Es alli don- 
de, más que en ningún otro, se vuelca la delicadeza temperamental de 
Setaro y donde menos intervención tienen sus concepciones pladosa- 


mente irónicas. 


“Pudo ser así” es un original relato policial, que involucra un sar= 


| casmo no sólo hucia el género denominado con eso nombre en literatura, 
sino a la institución misma, Tiene el mérito de que, a perar de su tesla | 


implícita, consigua interesar, como ocurre con los buenos cuentos po- 


liciales. 


a vieja biblia" es otro ejemplo excelente de la tierna ironía de | 
Explicación de una muerte” nos presenta, lo mlamo que “El¡ 


enigma de los ojos”, casos extraordinarios, revestidos de un aspecto de 


+ Inaudita naturalidad. 


Los ocho relatos reunidos forman un volumen de rara homogeneidad, 
que contrituirá a aumentar el prestigio de Ricardo M1, Betaro, 


Y UN MARINERO LO 
PUSO EN TIERRA 


Parece que Tiene Alguna Alte- 
ración en las Facultadts Mentales 


ESTA mañana, en las proximi- 
dades de Puente Als: 
jó a las aguas del 
hombre, con el propósito de qui- 
tarse la vida. Pero fué salvado 
por el marinero que hacía guar- 
dia en una casilla cercana al lu- 
gar del suceso y su deseo de mo- 
rir no pasó de la realidad de un 
desagradable remojón matinal. 
Por efectos de la mojadura y 
de la tensión nerviosa en que se 
hallaba el casi suicida, sufrió un 
ataque de nervios Pero conduci- 
do al Hospital Penna. reaccionó, 
quedando luego detenido en el lo- 
- cal de la prefectura de Puente Ab 


sina, 
Cansados de la vida 


En esta época de crisis v de si- 
tuaciones violentas. abundan los 
casos de suicidios 0. vor lo menos, 
de tentativas. Y uno de estos Ca- 
sos es el ocurrido esta mañana en 
que un anciano de 61 años. deses- 
perado porque vela derrumbarse su 
situación, trató de ahora: 
Riachuelo, después de hal 


vención de un marinero lo salvó. 
El presuato suicida es Migurl 

Stazick. polaco, de 61 años, casado, 

domicliado en Brasil 2362. 


Le quitaron las propiedades 


Sezún pudo declarar esta maña- 
na. después de haber sido salvado, 
Stazick habría sido despojado de 
sus bienes por algunos familiares. 


medios legales y sin fuerzas ya na- 
ra recomenzar el camino de traba- 
do que lo habían llevado a cons 
trulr su porvenir, decidió matarce. 


Ambuló mucho 


Resuelto ya u eliminarse defini- 
tivamente de la vida, dejando a 105 
suyos en posesión definitiva de 5n5 
cosas, Stazik salió de su casa esta 

da. En lugar de dirigirse 2 
jar, ambuló por las calles. 
mo desorientado. Y así llezó hasta 
[Puente Alsina. Durante un  larro 
Irato se quedó contemblando 
obras del puente ane se construye 
el lugar. uts de estudiar 
Mas posibilidades de eliminarse, re- 
lsolvió— hacerlo arrojándose desde 
Funo de los muelles utilizados para 
lel embaraue de cercales en las em- 
¡harcaciones ane llegan hasta el su 
ligar. 


Se arroja 

Desvuts de observar a su alredo- 
dor y cerciorarse de nue nadie 
día impedir su determinación, S 
i1ck caminó a lo larso del muelle 
de madera y alzando los brezos 315 
lun salto en el vacio. Cayó al azua 
de pie, hundiéndose inmediatamen- 
| to. 

Pero cerca del lugar y observan 
do todos sus movimientos, se cn- 
contraba cl marinero Benjamin 
Suárez. nue al verlo arrojarse «al 
arua corrió con un largo cabo a sal: 


varlo. 
pe Salvamento 


El hombre. vor los efectos del 
chapuzón y por instinto de vivir, se 
aferró al cabo que le arcojó el ms 
finero. Al ver el hecho, 
también  prestamente el marinero 
de gunrdía en el puente. León 
pa. v dos peones de los que tra 
fan en Ins 

Moment 
mi desmarad 
cibida, era 


Quería dejarles el cadáver 
$le 
Icterminación de 
» Nacía por 
hablan avita- 


Prezuntad las causas 
ano motiva 
iminarse dijo 
ne sus familiares le 
todo lo ane tenía. 
Y ave había elegido ese sitio, 
ca de la sente, para que su cada- 
ver mudiera ser recogido y 
gado a los suyos. “Y ami cadaver, 
agrezaba, sería entonces mi ven- 
xanza. Tendrían que velarme y dar- 
me sepultura...” Las palabran y 


| 


BASTAN ALGUNAS 
CIONES y Ud, podrá arre- 
gler su Radio o el do sus 
amistades llegando a ser un 
profesional, 


705 — CHACABUCO — 707 


Nombré o. ..oooor..rs. 
Apellido - 
Envie 

e. 


| tica. Nótese el curioso 


de su casa en las primeras horas | 
de la mañana. Pero la rápida inter- | 


cor! 


las | 


acudió | 


Estudie y obtenga ganancias en 


LEC. 


te copón y recibirá el libro (SEA 


a $ 


UNA CURIOSA jotografía toma- 
da desde lo alto de un rascacielo 
norteamericano, mientras un bom- 
bero es eelvado hasta esa altura 
por medio de la escalera automá- 
ecto del 
mecanismo, la desproporción de su 
base y el ángulo extraño en que 
aparecen los otros bomberos en la 
calle y el carro cargado de cañ 
No se podría censurar al leceor 
que no lo hubiera adivinado 


ACUA APAGAR 
EL FUEGO 


Fué un Principio de Incendio 
len una Azotea Céntrica 


ESTA mañana, a las 9.15 horas, 
en la casa señalada con el nú- 
mero 431 de la callo Leandro Alem, 
se produjo un pequeño incendio en 
la azosca de la misma, a cont 
cuencia sin duda de alguna colilla 
encendida arrojada inadverttida- 
mente ds una casa ds escritorio 

de la vecindad. 

Alarma de incendio 

Los vecinos de las casas de la ca- 
Ye Leandro Alem des:lo número 
465 hasta 451 incusiv intisron 
profundamente anrmadlos por la can- 
tidad de humo que se filtraba en las 
mísmar. 


mera de 
aaban 
nas basuras y papel 


tea de la pr 
ando algu- 
por 
. se Mamá a 


lo cual, 
salieron dos de 


pondientes ant 


dos a 
r del hecho, s 


1 
per 
el prin. 


$ haldes «le 


s de una 

a carr sobre nlz 

alarma a lor mot. 
la manzana, 


cara 
| que, unos papeles, 
determinaron 1 
dores de casi rn 


Los bomberos no tuvieron ocasión | 


de actuar. 


entre- | 


incoherentes 
hacen pensar 


lalemnas frases 
bronuncia el anciano 
en que tiene alteradas 
des mentales. 


TEORICO - PRACTICO 


| 


lo que, | 


las faculta | 


Po PREVENTIVA DE 


WIUEL ROTONO 


Mató en la Calle de Varios Ba- 
lazos a Domingo Romano 


WEIL juez de Instrucción, doctor 
González Oliver, a cargo del 
jurgado del doctor Lamarque, por 
la secretaria del doctor Cordero, 
dictó hoy un auto de prisión pre- 
ventiva contra Miguel Rotondi, 
argentino, casado, de 32 años de 
edad, comerciante, domiciliado en 
Gavilán 4337, pop homicidio en la 
persona de Domingo Romano. 


Le dió muerte de tres balazos 
Miguel Rotondi es el autor de un 


lnecho de sangre que reristráramos 
len oportunidad y que costó la vida 


a D 'mAano. 


Detenido Rotondi, declaráse autor 
del hecho y vistas las actuaciones 
sumariales, el juez de Instrucción, 
doctor Gonzlez Oliver, acaba de de. 
cretar la prisión preventiva del pro- 
cesado y embargo de bienes hasta 
cubrir la suma de diez mil pesos. 


No use 
Braguero! 


CON BALDES DE 


Imposibilitado para recuperarlos not | 


Después. de 30 años de experiencia, 

se ha inventado un Aparato que 

cura la hernia en los hombres las 
muieres y los niños 


Se envía a prueba a todo interesodo 


Recurra a ouscirus aun cuando baya Va. 
protaco todos los demás remeción Donde 


pPOMIAC AlGU,. aueStro ilbro 40- 
la Hermia y eu Curación ob la dl 
Brvola 
mbr 


ra alivio Inmedi 
fracasan Tenga V 
mos valemos ni de 


más 
e: DOSOtreS Do 
es ni de apar 
al de enraños 


e Ajmintoa a 
Je dy enviamos Vaj nuestra carantia ne 
1 ER decit, con el compromiso 

su dinero el no lero 

estro precno son mó 


que po-| 


las corres- 1 


HEUFAD en nuestros 
PON GRATUITO que va al 
y 


pie y remiralo ne A Ouestras ofle 


cinas en Daiens 


pán de Información GRATIS 
BROOKS APPLIANCE Co. Ltd. | 
Bmé. Mitre 441 (136) Bs. AIRES [ 
e informaci: 
Brooks para 


NombIO ao oa oo ouasos 
Call roo eo»o-Nhaso. 


AO 
UEscribase bien claro) 


En poco tiempo lo preparamos para una de las MODERNAS y LUCRATIVAS PROFESIONES 
SUS HORAS LIBRES con nuestro nuevo sistema de enseñanza 


—RADIO desde elemental a Ingeniería, En todas sus 


manifestaciones. 


—FLECTROTECNICA INDUSTRIAL, Con electricidad 


del hogar, usinas, etc. 


—QUIMICA INDUSTRIAL y secciones de química far- 


maccutica, ete. 


SOLICITENOS amplios detalles sobre el estudio de su interés. 
GRATIS un libro de Radio para Ud. solicitándonos detalles generales. 


Director Ing, SECUNDINO REY 
CURSOS PRACTICOS Y POR CORREO 


EXPERTO EN RADIO) 


INSTITUTO DE RADIO REY 


BUENOS AIRES 
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y de Miguel Maura 


== O 
Agregó. García que hasta después de las elecciones no se perfi-= 
larán las orientaciones partidistas, para evitar que éstas mermen 
la cordialidad que reclama la República. > 
Por su parte, Azaña nos ha elogiado los discursos de Martínez 
Barrio y de Miguel Maura, añadiendo que la izquierda republicana ha 
tomado buena nota del generoso contenido de ambos discursos. 


Manuel Azaña Elogió los Discursos de D. Martínez Barrio 


El jefe: de: la minoría parlamentaria azañista, Augusto Barcia, 
nos' ha dicho que, restablecida la concordia entre los republicanos, 


Habiéndole preguntado nosotros si i S 
bate, nos contestó que “plenamente”. le Habla Ade cio Nella 


Comenzó la venta dei nuevo lib; dí 2 
“Reflexiones sobre las leyes de Indias", o 


s”, en el cual hace interesan- 
4 A ñ A = 
es consideraciones acerca de las antiguas leye: spañolas referen- 
gu yes españolas referen: 


FONTDEVILA. 


EL FISCAL PEDIRA OTRA CONDENA A MUERTE 


éstos decidirán si ha llegado el mómento de participar o no en la 
lucha electoral, 

En caso de-presentarse, se formará un bloque: dirigido por Aza- 
ña, Martínez Barrios y Sánchez Román. Miguel Maura se ha reser- 
vado el fijar posición; aunque no se duda de que, llegado el mo- 
mento de Ja lucha, contribuirá a la defensa del régimen. 


Los Consejos de Guerra |[E2ES9LoszADo ESO Daza Hace 2200ERI0 


Harán una 


Siguen Aplicando Penas 


Siete Afiliados a la Juventud Socialista Fueron En- 
carcelados por el Famoso Alijo de Armas 


- (Dé nuestros corresponsales espectal=s) 
RANADA, 23, — El consejo de guerra que ha enjuiciado a los veinte 


acusados de preparación de la 


quínce de ellos a doce años de prisión y a seis al 


tantes 


ha condenado a 
a los cinco res- 


rebelión milita 


Siete encarcelados más 


(De nuestros corresponsales especiales) 


GIJON, 
el alijo de armas en San Sebastián d 
miento de siete afiliados a la Juven! 
complicidad. o 
Pedirá pena 


23, — El juzgado especial que 


interviene en el sumario por 
e Pravia, ha dispuesto el encarcela, 
tud Socialista como sospechosós de 


de muerte 


(De nuestros corresponsal=s especiales) 


ZARAGOZA, 23. — 


de guerra que juzgará a los implicados en 
que el fiscal pedirá la pena de muerte para el alcalde 


Se anuncia que el martes se reunirá el consejo 


las sucesos de Uncastillo, y 
Antonio Plana y 


reclusión perpetua par2 treinta procesados, 


Desaparecieron las pruebas 
(De nuestros corresponsales esprelales) 


GRANADA, 23. 
cido 150 armas Give: 
sos sumarios derivados 

Fué detenido el oficial 
es el autor de la substracción. 


5, que constitu 


De una dependencia de la Audiencia han desapare- 


fan el cuerpo del delito de numero- 


de los sucesos de octubre. ] 
judicial Angel Conrubia, por sospecharse que | 


o 
| 


HayNueva 
Tendencía 


'Cambiarían las Orienta- 
ciones del P. Socialista 


(Agencia Havas) 

MADRID, 23. Se está realizan- | 
áo actualmente una intensa campa-| 
ña para modl r da orientación del | 
partido socialista año), que aho-| 
ra se halla, como sabz dividido | 
en dos tendencias. 

Antes de que estallara el movi- 
miento revolucionario de octubre, ya 
el partido socialista estaba dividido 
en dos tendencias. Ja una, que se- 
guía las directivas del ex ministro | 
señor Largo Caballero, partidaria de 
los métodos violentos y la otra, bajo 
las directivas del ex presidente de 
las Cortes Constituyentes, señor Ju- 
líán Bestelro, partidaria de una lí- 


de vista comunista, ha fracasado por 
el momento, ni podría dar ningún 
resultado en las circunstancias ac- 
tuales. Además, los partidarios de la 
política del señor Largo Cabnllero, 
se hallan todos quienes en la cárcel, 
quienes en el destierro y los pocos 
que permanecen en libertad han da- 
do ya pruebas de querer seguir ten- 
dencias más moderadas. 


Reemplazos 

El sindicato de ferroviarios, que 
es uno de los más poderosos de la 
Unión General de Trabajadores, que 
había, en mayo de 1934, derribado 
sus autoridades directivas partida: 
rias de la tendencia del señor Bes- 
teiro para reemplazarlas con parti- 
darios de la revolución social ha 
vuelto a cambiar su comisión direc- 
tiva, eligiendo nuevamente a partl- 
darios de la tendencia moderada. 

Recientemente ese Sindicato  lla- 
mó la atención del Partido Socialista 
respecto a la necesidad de volver a 
ocupar su puesto en el Parlamento 
para tener la oportunidad de inte: 
venir en el debate que se llevar: 
cabi en breve sobro la nueva ley de 


Í 
COLLEN MOORE acaba de 
anunciar que ha logrado lo que 
¡ constituía su sueño: tener un 
4 castillo en miniatura, Este le ha 
| costado la friolera de 435.000 
dólares 


Átacaron 
un Círculo 


Y el Hecho Terminó en! 
un Tiroteo 


(United Press) 

MADRID 23 — El ministro da| 
Gobernación señor Vaquero, informa | 
que un grupo de individuos apsdreó 
y tiroteó el Cí:culo Radical de la! 
barriada de Lavapiés, alcanzando jos 
| ítros a un niño transéunte que re- 


sultA 


Ca balgata 


Para los Festejos Corme- 
morativos en Barcelona 


Sé muestros corresponsales especiales) 

BARCELONA, 23, — El alcalde 
de la ciudad está preparando los 
festejos conmemorativas de la lme= 
plantación de la República hablendo 
encargado a notables artistas la con- 
fección de carrozas que representen 
a la agricultura. la jardinería, las 
bellas artes, los inventos modernos, 
la navegación. la industria textil y 
fabril y el triunfo de la República, 
Ha instituido permiso para los par- 
ticulares que presenten carrozas en 
la cabalgata que organiza. 


protestado 
al 
fiscal 
de la 
República 


Oposición 


] 
Terrateniente A 
y Millonario | 


(De nuestros correspoutales especiales) 
MADRID, 23 — El diputado inde. | 
pendiente Fermín Daza, millonario | 
labrador extremeño, de acuerdo con | 
otros diputados y grandes terrate- 
nientes ha iniciado la obstrucción a | 
la ley de cultivos en pequeñas aéreas 
». 


rimera parte de la obstruc | 
ción consiste en la presentación de 
doscientas enmiendas pidiendo que 
no se aplique la ley a cada nno de 
los pueblos de la provincia de Ba-;¡ 
dajoz a 


¡Quej a del 
¡Gob. Civil 


Por una Carta de Amador 
Fernández 


(De nuestros correspenzales esprelales) 
OVIEDO, 23, — El gobernador ol- 
vil ha enviado al fiscal de la Repú- 
blica una carta desde el extran- 
| jero le dírize el diputado socialis- 
ta Amador Fernández. protestando 
contra la Junta de Socorros por ha- 
ber excluldo al periódico “Avance”, 
Estima el goteonador que la carta 
| contiene conceptos injuriosos, 


| 
| 
4 
| 
| 
| 


VAQUERO 


nea de conducta moderada y evolu- 
cionista. 


sindicatos. 

| Evolu:ión 

| Además, ciertos elndizatos de la re- 
ER de Asturias, entre los que se 


Nuevos métodos 


Son estos últimos los que intentan | mostraron más violento3 «durante los 
ahora hacer adoptar sus métorl acontecimientos de octubre, parecen 
por el mayor número de adherentes | dispuestos a adoptar <na tendencia | 
al socialismo, y se sirven en call63d!| evolucionista. * 
de intermediarios de las erganizacio- | En resumen: el cambio polític 
nes obreras, puesto que éstas enca-| en el seno de las organizaciones 
ran' desde el punto de vista econó- | obreras parece ser el método adopta- 
rico el mejoramiento progresiva de| do por los partidarios del señor Bes- | 
las clases laboriozas que profesan | telro para obtener, más adelanto la 


ratificación total %e la actitud se-| 
gnida hasta ahora por el partido 20- 
cialísta, y 


doctrinas puramente revolucionarias. 
Por otra parte, la política de vio- 
lenóía, que se acerca más al punto 


gravemente herido, 

Un hecho semejante se produfo 
contra el Centro de la Acción Po= 
pular del Paseo de Extremadura: 

Hallóso un car ver 
RONA (España), 23 — En las 
de Villafozona fué ha- 
un cadáver inilentificado sue 
poniéndose que se trate de un ax 
eursionista a quien le sorprendió 
una nevada, 


Ingresó a la C.E.D.A. 


TARRAGONA (Eepaña), 23. — Sa | 
ha separado de la Liga Catalana el 
dlputado a Cortes José Mullarat 
quíen ha ingresado en la CEDA. 


FUE TORERO, COMICO, DOMADOR, PINTOR 


| El GENIOL calma los dolores reumáticos y pro- 
| mueve la circulación y oxigenación de la sangre, 
facilitando por lo tanto, la salida del ácido úrico, 


Y ARORA TRABAJA DE SIMPLE ALBANIL 


bruta y legó hasta el Amazonas, don- (9 


Vid D 2 | le entabló luchas con los indios de 
] a aquella región Mán tarde volviá a 
Vida lramatica 555, a Madrid, y con us bagaje 

de bellezas incomparables ane plas. 


y Vertiginosa del | mó en atrevidos lienzos, logró que 
S 7 á5 | las gentes te fijasen y hablasen del 
Pintor Simón Cuevas | 


para poder “parar la olla” io. 
los días, un Pintor de éxito y 
gran aventurero, ha tenido que ha- 
ctrse peón de albañil en Madrid. 
Se trata de Simón Cuevas, 
Prodigó su vida 

En sus años moz se entreró a 
todas las aventuras: le sobraba tan. 
ta vida, que la prodizó. En es: 
de posibilidades que 
Antonio Simón 
ca que podía Los zarpazos 
de las fieras y de los hombres bus- 
carón au Corazón. Lo d 
día el mozo se vió cara 
un enemigo más duro que las criatu- 
rás y las alimaña necesidad Fil 
puño del hombre golpeó el costado 
de la aparición; las plernas se aga- 
rraron a la tierra, y el gesto man 
tuyo su dignidad retadora. Hasta que 
el luchador cayó rendido por el fan. 
tasma, Al levantarse, en vez de ja 
espada, el combatiente cogió un 
pincel 


Creaciones de arte 


Y pintó los estupendos platos que 
cuelgan de las hurnildes paredes de 
£u casa como rutilantes condecora. 
clones en el pecho del militar, La pue 
pila del artista le ha guardado tide- 
Jda6, y cuando Cuevas destapó su 
feble maleta viajera en la ciudad, 
a] revolver £us ropas y metár la má. 
no en los atavíos fritimos s« encon» 
tró con que había guardado el só). 
¡Y no Je habían cobrado exceso de 
equipaje! 

Y fué arrojando sus medallas Ae 
barro, donds la fantasía infuriosa del 
Artista pintaba su ciopia 
Le puso rombres juemáticos: 
bras en la noche, Moscas indias, Cri- 
santemos, Aurora india, Pergaminos 
mejicanos... La línea se abrazó al 
color, y la inspiración del pintor guió | 
la mano por las encrucijadas de ja 
Mcnica. 


Aventuras en América 


Después de recorrer medía Europa | 
hizo vida de aventuras por América, | 
Gonde 1u£ cómico, torera, vendedor ; | 


¡intor, que supo descubrir las mara- 


ticos, portas, artistas eloglafon el 
arte de aquel máaárileño desconocido. 
Morano Carbontro, Pepe Francés, 
Federico Ribas, Peñalver Jiménez 
Juan Cristóbal Méndez Casal, 

quez Díaz, señalaron la presencia del 
| algo que había dejado 


or de potros gal 

Fiero. coronal en las flan] Victorio Macho, el mago del cin- 
1 Fu£ en en cal, dijo: 
inquietndes Me ha sorprandiño hondamente 
ntureras, Aescubriendo en sus con sus cresciones raras y bellas 

campos la fuente de una inspiración , Yo espero que este hombre tan per- 
pictrica. arte para £l hasta enton-|scnal obtenga el éxito que merece”. ¡ 
£cs desconocido Desputs siguió la Y rodesdo por era aureola celo. | 


| renombrados de Madrid y Barcelona. 


villA4 de la tierra de Moctezuma Crf- Pt 


¿lílla en el AesvAn de mna casa rústi. 


Tuvo Grandes Exitos 
y Durmió en los| 
Bancos de la Plaza! 


| 
bró exposiciones en los salones más 


Vendió cuadros, y aquellas exhibl- 
clones pictóricas llegaron a consti 


Muir verdadero acontecimien, 
to por la audaz originalidad 
de laS Obras presentadas... 

En plena madurez 
Esta es la cruel historia del 
artista Anotnió Simón Cuevas, 
que bace dos años atrajo 
la, curiosidad y la admira. 
ción da lós amantés de la 
+ tura El pintor qui logró éxitór, 
4quél a añien Drodigaron elogios sí 
, el que despertó con su exalta. 
da fantañía violéntas polémicas en- 
tre los devotos del arta da Veláz- 
avez y el Greco, ha dormido en los 
bancos de los pastos públicos, ha 
comido rancho a la puerta de los 
cuarteles, y y estas horas no ha 
¡erto de hambre a la ayue 
del ilustre que, com- | 
pasivo Je incinyó en las fían de sus 

trabajadores 

Antonio Ximón Cuevas es el miemo | 
artieta de siempre, Eu Inspiración y | 
$ arte están en piéna madurez, | 
pero ens cuadros se los come la po- 


Ca de un lugar de Castilla. El, mien- 
tras tanto, apila Jadríllóos en una; 
obra, Ú 


Y) 
1 


tomarse en ayunas. 


304 


El LIBRITO 
DE CUATRO 


» 


- USOlVerta 


Tome dos GENIOL juntos cada vez que sienta 
los dolores reumáticos: es el gran «calmante, 


El GENIOL nunca produce: ardores y puede 


MILLONES DE PERSONAS LO TOMAN 


ENIOL 


á 
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UN TUBO DE GENIOL UNO TREINTA - 


3 


' 
| 
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PAGINA OCHO 


ucky Boy Ganó por 112 Cabeza a Disimulo en la Quinta 


| EL DUCE REVISTA LAS, TROPAS MOV: ILIZADAS RECIENTEMENTE EN ITALIA | 


Mi Preciosa, Ganó Holgadamente 
la la. Carrera y Pagó $ 15.70 


1 Gra Favorito Comentario 
Disputada 


PUNO GANO LA. 


Mi Preciosa dió fácil cuenta de sus; 
rivales en la primera 

En la prueba ínicial rehusaron el 
encuentro Malva Punzó, Muchas 
Fiores y Reneta. La: cátedra otorgó ¡ 
sus preferencias a la pensionista de| 
Babera, Honda, la que no logró fi- 
gurar ea el marcador. 

Puesto el lote en movimiento, Du- | 
quesa se posesionó de la vanguardia, 
seguida de Mi Preciosa, Romina, Bar- | 
barita y Vieja Brava, Una vez llega- | 
das al palo demarcador de los 1000 | 
metros, la puntera sacó tres cuerpos 
de ventaja a Mi Preciosa que la se- 
guía, mientras detrás iban Barbari- 
ta, ¡Quíá! y Romina, 

Con ventaja entró al derecho la | 
Jeader, pero al enfrentar las tribu- | 
“nas cargó Mi Preciosa, la que luego | 
de breve lucha con Duquesa. paró! 
al frente y sacó ventaja, la que al 
final fué de tres cuerpos. Tercera se 
clasificó Vieja Brava de atropellada 

y cerró P marcador Barbarita. 


A a. Primera Carrera 
PREMIO TABARE 
Premios: 3 3000 a la 1a., 600 a la 2a. 
y 200 a la 2a. 
Distancia: 1400 metros 


1. MI PRECIOSA, 56- 


52 kilos, por Girasol y 
Pipeta, del stud Las 
Naranjas  (P. J. A. 
Eelín), E J, Aba- 
los (1)... .. 
Duquesa 56, Y y Do- 
lan (3) . 
Vieja Brava 56, 
ido (14) 
jarita 56/5: 


y L 
3, F. Bra 


0 Argentine 5654, P. Bus- 
tamante . . 
E 652, 'M. hello 

35, A. Bello 
56, M. Pérez - 
9 Romina 56, R. Martín. 


7744 
No corrieron: Malva Punzó, Mu 


cho= Flores y Reneta. 
Dividendos: de Mi Preciosa, | 


$ 15.70 y 4.90: de Duquesa, 
7,40; de Vieia Brava, 14.90. 


Ganada por 3 cuerpos; la 3a. 112 


Vieja Brava. . : 56.5 
Nuestro favorito Comentario se im. 
puso en la segunda carrcra 
La segunda carrera de la reunión 
de esta tarde, fu£ ganada por nues- 
"4ro candidato Comentario, el que se 
impuso holgadamente, como nosotros 

lo habíamos previsto. 

Cuando el starter dió la señal as 
E tida, tomó la punta Lamparón, | 

lo de Comentario, Copiapó. C has 
fam. De Corazón, Carol y Buen 
Flete. Una vez que el ¡ote llegó a 
los mil metros, pasó al frente Co- 

tario. seguido de Lamparón 

atham, F. de Acero, De Corazó 
y Copiapó. 

Sin mayores variantes llegan a la| 
recta final, donde se hace más evi- | 
dente aun la superioridad del can-;| 
didato de CRITICA. el que logra una | 
espectacular victoria por más de un| 

cuerpo y medio robre Lamparón, que | 
se mantuvo segundo; tercero (ué De| 
Corazón y cuarto Carol. | 


2 Segunda Carrera 


PREMIO TACUARI 
3 al 20. y 


el 


e emios: 


Distancia: 


1 COMENTARIO, 


q Os. pOr Zarpazo 

ta Diva, dels 
alter £cott (D. 
gaetano), 


) Hizo 8 Suya la Segunda Carrera 
Esta Tarde 


DE PRODUCTOS 


Ganada por 1 el 3o, a 4 cuer- 
pos. 
Tiempo: 1' 18” 3/5. 
LO QUE O PAGADO CADA 
CABALLO ¡ANADOR, 


vosia 
Hace poco menos de un-mes, el 
caballo Sicario efectuó su Jebut, co- 
rriendo pésimamente, clasificándose 


de los últimos. Luego esperaron con | 


el hijo de Diadochos la opor! nidad 
de que corriese un caballo, que por 
antecedentes tuviese necesariamente 
que tener los boletos, es cecir, espe- 


raron Ja oportunidad que hoy se les | 
ellos Ju-: 


presentó con Mu para 
garse la plata a Sicario qu> no podía 
perder y llevaron a cabo el asalto 
más grandioso que hemos visto en 
los últimos diez años y tuvieron la 
suerte de que se les hiciese. Menos 


¡mal para ellos. 


Dada la orden de partida, tomó 
la punta Pataleo- seguido de Yupan- 
qui, Tomasito, Muiño, Reynal y Si: 
glo. 

Cuando llevaban recorridos trescien- 


ltos metros, pasó al frente Tomasito. 


quedando segundo Pataleo y tercero 
Sicario; cuarto el favorito del pú- 
blico, 

En los $00 metros vario toma el 
comando del lote para nu dejarlo ya 
hasta que había cruzado el disco 
vencedor. Segundo se colocó Muiño 
y tercero corría Tomasito. 

Llegan a la recta final y el pun- 
tero se distancia aun más y se im- 
pone por varios cuerpos a Muiño. 
Tercero fué Yupanqui y cuarto en- 
trá Siglo, de atropellada, 


a. Segunda Carrera, bis' 


pa PREMIO TACUARI 
Premios: $ 23000 al Jo, 600 al 20, y 
300 al 30 
Distancia: 1300 metros 


[1 SICARIO, 56 ki- 


los, por Diadochos y 
Sicilia, del stud Book 
(Alejo Sánchez 

key A. Moren 

Muiño Cc 

Dm. 

Yunarqui 

mirón (15) 

Siela 56, J. 

do (11) 


Pataleo 


2 


3 


hino 56'53, F. Rraxa 
Maceyra 
Rubín . 
Amu- 
BAS 51 
966 437 


19532 
| No. corrleron:  Ponchazo, 
Sovereign, Samori, Sobresalto 
Stecleross. 


Royal 
y 


Dividendos: de Sicario, pe-| 


sos 6.90 y 2.70; de Muiño, 
2.70; de Yupanqui, 8.20. 


Ganada por varios cuerpos; el 30. a 
12 cuerpo, 


MURIERA PAGADO CADA 
ABALLO A GANADOR 


117 
panquí 


Puno, por tres cuerpos, and la de | 


potrillos 
La carrera destinada a los potrl- 
[Mos perdedores de dos años fut ga- 
Unada por Puno en brillante forma, 
l por tres cuerpos sobre Mansilla, 


| Dada la señal de partida, «e ade- | 


jlantó a sus rivales Rico Tipo, se- 
¡Ruido de Alto!, Lenín y Mansilla 
A la altura de los $00 metros se 
[coloca sezundo Puno, 
Alto! y cuarto Lenín. 
| Cien metros máx adelante pasa al 
| freate Puno para no dejar ya este 


9061] 


tercero queda | 


fomento de revistar a Jas Lropas 


L, acompañado por altos jefen del ejs 


ito italiano, en el 
movilizadas recientemente en Roma 


momento de revistar a 1 
Nuevamente hoy 


tropas 
el Duce 


movilizadas recientemente en Roma. 
ha movilizado otra elare. 


17 Corredores Disputarán la 
Ultima Etapa de la Carrera 


La Hazaña Realizada Hasta Ahora por Todos Ellos Dejó 
Perplejos a los Aficionados 


SE MARCARAN ALTOS PROMEDIOS 


BAHIA BLANCA, 23. — Esta esttiazo donde sur 


la víspera grande, la que no todos 
creían que llegaría porque la haza- 
¡ña realizada por más de veinte co- 
|rredores nos deja a todos perplejos. 

camino largo y las altas cum. 
| bres de la Cordillera parecen ahora 
obstáculos de poca: importancia fren- 
xito que se obtuvo en todas 
las ctapas del Gran Premio Interna- 
loa Pero para «quien ha seguido 
el noventa por ciento del desarrollo 
de esta carrera como quien escribe 
estas notas, los hechos — palpables 
etapa por etapa, comprueban 


¡te al 


Tan es así que en Neuquén vi MM 
Bar allí muy temprano a varios co- 


crefan espe 
la meta con la noche 
0, que 

par muy bien las 

y hasta puede batir alzu 

nos records que resultaron intere 


día bravo el de ho, 
Esta mañana mientras escr 
tos notas, cuarenta corredore: 
veinte managers y cinco ofici 
descansan aún, Pero el 
bravo por el enorme traba. 
e efectúa en los talleres. 
quinas necesitan arreslos y 


año es necesario prever lo que | 
de ayer | 


ee mañana. La etapa 
h 


Toman Medidas 


por la Epidemia 
de Parálisis Infantil 


(De nuestro correspons: 1) 
departamentos de 
cuarembó y Paysamiós 
toridades continúan 
reforzand 

ti 


nuer 
de la etíni 
ños del 
Toros, ha declarado que 
los adultos se en 
de contraer el 4 


nijaun 
ntran libres 
comal, 


Domínguez . . +. 


Ett y Ti LS Seductor. 
Dividendos: de Puno, pesos 

10.10 y 4.10; de Mansilla, pe- 

<os 17.30, y. de Riesgo, 6.40. 


| Ganada por 3 cuerpos; el 30, a 1/2 
cuerpo. 


priempo: 


No corrieron: 


Mariscal io* 


1 


Loreto, por un cuerpo, 

| rotazo en la cuarta 
cuarta carrera se 

el triunfo de Loreto, que 

Porotazo por un 

"15 los 1200 metros. 

starter puso en movimiento e 

de disputantes, tomó la 

mán, seguido de Alcanfor, Pepín 

| Piraeuacito, Una vez en los 1000 me» 

tros 

[la de Porotazo que se coloca tercero 

| de Pomán y Alcanfor 


resolvió por 
M6 cuen 
cuerpo, 

Cuando el 


Clen metros máx adelante, 
| punta Pomán y al frente P: 
pÍn, seguida de Pomán, Alcantor, 
Porotazo y Sal-Chichón, Llezan a la 
recta final, y faltando  tresciea 
| metros rarea Loreto deste el fondo, 
[y en rápidos avances di cuenta sde 
los punteros, mientras Porotazo se 


en] 


20 £e produce otra variante que | 


deja ta | 


57 


(De mu 
BAnia 1 

ñana antes 

gano los corredo 

toy Depes: 

kilómetros an 

sufrir un percan 

la eta 

extraordinario y haciéndose 

dor a todos los elogios. Dice que se- 

guirá la carrera endo con los 

ados a medianoche, por 

| Gran Premio Internacional es 1 
rrera que más le entusiasmó 
finalizarla ps «demostrarlo a todos 

[en forma evidente. 


1 y 


Arreglan los motores 
En una rápida visita 
a los talleres de esta e 
tré n todos los corre 
activament en 
ques a sus coches, > 


que hicimos 
2dadl, eucon- 
es trabajando 
últimos to- 
están en- 


| diodía, 
| rá, 


LOS CORREDORES ESTAN 
OCUPADOS PREPARANDOSE 
PARA LA ETAPA DE MAÑANA 


Malcolm Saldrá Entre los Rezag rados. Suppici Quiere | 
Llegar Primero. Sin Noticias de Varios 


por He 
Declaran que Jamás 
de simp 
en Ha 


tía 
ha Blan- 


Los premios 
Fueron entrezados muchos premios 
a los corredores clasificados 
Estos últimos fueron 
recibiendo 
n nero efectivo. 
Sin noticlas de varios 
Masta este momento, más de me- 
no se tienen noticias de Ca- 
Nasi, — Laurencena y Arrouguo, 
«ue ayer Iniciaron la etapa « 
quen a ésta pricl 
pedír al comisario de ca 
lo lerzue con los el 
eval no se accedió 


nsaba romper la « re 


La 5 


Premios: 


Quinta € arrera 


PREMIO TANDIL 
$ , 700 al 20, 


Distancia: 2000 metros 
1 LUCKY BOY, a 


kilos, por Tiny 
cida, del stud 
Qosé 
Jock 


ba 
| nos 
(5) 


3703 


3159! 


y Scapín, pesos 4.80 y 2.50; 
de Eolo: 2.50, 


Ganada por 12 cabeza; el 30. 


10 ql AC PAGADO CADA 
A GANADOR 

CE O 

Chamuyo + 


“Sexta Carrera 
PREMIO TEJEDOR 
$ 3000 al lo, 600 al 20, 


premios 


urnzuayo 
itlendo 


y de Drea- 


.— 


| Tiempo Nublado y! 
Temperatura en 


Tendrán un Millón 
Pie de Guerra 


EL DUCE 
LLAMA A 
OTRAS 6 
LLASES 


| 
ai 


Y | quina será Krunso, 


l 
Medio de Hombres en 


ROMA, 23, — Italia se| 


ha dejado algunas enseñanzas muy 
aves, hasta ha revuelto todo y yo 
mismo «quedo asombrado frente A 


las piruetas que se hizo en la cla- | 
PSApa- | 
ue sin el percance | 
Y podía ganar, Me refiero a! 


sificación general, en la enal e 
| rece un hombre 


al 

mbre al cual le e 
M 98 corre- 

haban el 


adera pon- 


perder vna 
Calenlen que el 


se 


» último pel 


ón algunos raszu 
le 
había verdi- 
rreglar peqneños 
escar 


l aprovechó Kr 

do una hora en 
alles que se le 
ajos 

»s del día. 
7 5 ayer mn 
¡cambio importantísimo; el segundo 
y tercer puestos han sido cedidos 
a Otros corredores, Krunse, por un 
verdadero milarro, se mantiene aún 
a la cabeza con 203 puntos, seguido | 
por Hortal con 229, Perevra 
Bardin 2415, por Taddía con 27 
migiani con 257 y 
tercer puesto se corre al octavo con 

Rigantl pasa ál noveno con 
341 puntos. 

Lor restant parecen tener defi. 
nida su colocación final, salvo mc- 
| cidentes importantes y en esta for. 
ma seguirán a Riganti, Murro, 
| des Súllivan, Martín, Barbero, 
| gnirre, Cullingham, Rica, de 
Fuente y Della Torre. 

Los que están fuera de carrera 

"Tenemos como siempre fuera de 
carrera a Suppice Sedes v Cadell 
ni, que se portaron muy bien hasta 
ayer y unos sels corredores más que 

la cosa con más tran- 

recorren la etapa en dos 

Pero al final llegan, Es fácil 
darsa cuenta que la hatalla que to- 


quén seguirá mabana nor 
que están al alcance de todos. El 
único corredor que cuidará su má- 
quien lleva 26 
| muntos de ventaía n Hortal, pero 
éste que conoce perfectamente 


[ba como asf los corredores porte. 
[ fox, intentará sin duda, descontar 
|ventafa no ya con superar el pro- 
| medio, sino simplemente forzando la 
marcha lo cual en dialéctica moto- 
rista significa 
[y Merar mor lo tanto al 


el criollo | 


ron en Neu- 1 


lla etapa de ayer y 


crefamos terminada va en Neu. | 
razones | 


los | 
itimoa 900 kilómetios de la prue-! 


“romper la carrera” | 
percance | 


cuando desde alf 
Kruuse, vimos como —cafan las 
zas, porque el caso de Malcolm q 
gana dos etapas bravas y se pier: 
en La Pampa de Mc Carthy nue 
ayer podía puntear hasta La Plata 
y vuelca en el camino menos ind: 
cado, debo finalmente admitir que 
Vegada final puede ofrecer una sor. 
presa más que habrá que agregar a 
las muchas de esa carrera 
To más curioso es que la monta- 
es la que menos victimas hiso. 
Esto aizo ron un poco de orgullo, 
porque sostuve que tiepándose los 
hombres no pueden jugar mucho y 
se enidan, mientras que en la 1 
nura la máquina da al corredor la 


¡ Impresión de que puede dar más y 


A menudo entonces el ple sobre el 
acelerador aprieta más de lo que 
ebiera. 

Antes de cerrar estas notas que 
envía desde el final de etapa en 
Bahía Blanca. debo consignar alru 
os detalles que concierne a los co- 


ciones de salud excelente: 
seo de terminar la-prueba temnra- 
no en La Plata y su buen humor. 
nas a pesar de la 
Maduras en todas paries de las ca- 
rrocerfas me 7 
aguantar mañana > 
entre el montón mucho más 
embargo, no puedo callar que a 
nos corredores han invertido un cz 
pital en repuesto y hay quien ha te- 
¡nido que recurrir a préstamos para 
comprar pistones, bielas, diferen 
les, nalier > cositas por el es 
Riganti'no gastó un centavo en 
máquina 


Me decia Riganti esta mañana a 
la mna, mientras bailaba un tanzo 
y tomaba un trago que, por sn par, 
te ono gastá 1n centavo en mánuina 
ni piensa rastarlo y que tan sólo 
¿podría arreglar las abollammras pera 
que ha resuelto pasearse lnero con 
«che por Buenos Alres, y 
mostrará a la 
de la noche, que “Ra 
nado el trofeo do lar volcadas 
Premio Internacional 
ha realizad, 


je se dió vuelta sin | 


tiempo que! 


la etapa se Ear 

misma, frente al teatro M 

y se insta una luz es. 
pecial n erandes f: . El prime- 
ro en partir será Martín, que ganó 
le seguirá con 


un minuto de intervalo Hortal. 


Resultados de los 
Partidos de Hoy 


SEGUNDA DIVISION 


Primer Tiempo 
Boca Juniors Racing 
2 0 
Quilmes G. y Esgrima 
0 3 
Excursionistas San Lorenzo 


3 

D, de Belgrano 
1 

Atlanta 


Tigre 
1 
F. C. Oeste 


1 
V. Sársfield 
0 
River Plate 


Chacarita Js. 
2 
Platense 


0 1 
Estudiantes (L. P.) A. Quilmes 
4 0 

Est. Porteño Bánfield 


0 


Jockey Premios: 
es 1 | puesto de pelizro hasta imponerse en | AS 
gran estilo. Sezundo quedé Rico Ti-| 
OSA o. luego corría Alto!, Mariscal lo. 
Julianito. 


Robles (6) 

2 Lamparón 5 
Garrido (15) . 

3 De Corazón 56, E. Gr 


N. Chicago 
0 


300 al 20, 
Distancia: 1100 metors 


0 
¡Independiente 
2 


603 máquina. 

Si sucediera en la última etana lo 
de aver, la clasificación reneral vol. 
|veráa sufrir un camblo muy gran- | 


| dispone a llamar bajo ban- 
deras a seis clases más in- 


coloca segundo en el marcador y| 
tercero entra Piracuacito, 


Liezan así a ln recta final donde 

ó «on los esfuerzos de Man- 

y Riesgo para darle caza al 

puntero, el que se impone por tres 
Í cuerpos. 


a. 


me (9) . 
4 Carol 5£, L P. Meni- 
mn a.. .. 
5 Copiapó 36, R. Martín 
5% 


U aa R. Reca- 


0 Acanto 6, M, Pérez . 

0 Buea Flete 56/56 112, S. 
Gómez . 

0 Chatham 
Er AA 

0 Fiej de Acero 
Fuertes... 


" 

Tercera Carrera 

PREMIO TAFI 

$ 3500 al 1o,, 700 al lo. y 
ai 20, 

Dixtanel 1600 tnetros 


1 PUNO, 55 kilos, 


por Hunt Law y Hof 
Promise, del stud La 
Intención (Emilio M. 
Ochoa), jockey J. Te 
Garrido ( A 
2 Mansilla E 
cla (10). 
Riesgo 55, 


Premios: 


No corrieron: _Cascotazo. Curtins. 
Don Pravatas, Esquimal y Freeman. 


Dividendos: de Comentario, 
$ 6.10 y 2.70; de Lamparón, 
3.70; de De Corazón. 3.-. 


Gar 
$] Fuertes 
Bastías 
Mariscal . 
Iberra 


Comendador 
reno +. 
Dunas 55, 
Fantif 55, 
Inlianito 5 
Mier 
Mármol 
Maturín 
dr... 
Pichimalal 


E 
Rico Tipo 


5 | 0 Sobrino 


4 s 
Cuarta Carrera 
PREMIO TAGLE 
$ 2000 al Ja 

300 al 20. 
Distancia; 1200 metros 
1 LORETO, 57/54 
kilos, por Sparus y 
DLyssa, del stud JH 
44 HK de la Cruz) 
ckey 1” Alvarez (2). 
'Oror 50,47, F, Vi 
lo ñas (17)... 
3 Piracuacito 
Hra (5) 


ca 7 
5 Alcantor 
la. 

U Pepín 

4 Pomán 


Batista . 
|. Therra 
mM 


R. 


0 Sal-Chichón 
Amuchástegul . 


26388 

No carriero: ur, 

retá, Uriburo, y 

Camelia, HiJo PES 
La Junta, 


ividendos: de Loreto, pesos 
18.80 y 4.-; de Porotazo, 14,40, 
| y de Piracuacito, 6.40. 


Ganada por 1 
cuerpos. 
Tiempo: 
10 QUE, Mu 


13428 

Mambo- 
Rotavara, 
Toque Pito y 


cnerpo; el 20, a 3 


60% al 20, y | 


Martínez 
Ventován 
Batista . 
Incisor 
bles . 


corrió: Síenz Pérez, 


1 Nightly no corrió. 
2 Finísima 52, l. Tadei. 
3 Cirujita 51/50 1 
feros. 
Modelito 50, J. Mernies. 
Vihuela 50, A. Domínguez. 
6 Agathaupa 49, no corrió. 


GANADOR 


¡; 1 CUERDO; $ 6.90 y 4.40. 


2 NIL MEDIUM; $ 6.-. 
3 ALICANTE; $ 10.80. 
4 Obregón. 


No corrieron:  Holazo, 
Avple Yard, Incanta, Tizl 
ida 3 cuerpo: 


Cesantía, 
Lala 


12, 


SEPTIMA CARRERA 


Distancia: 1300 metros 


PLACES 


7 Olarinada 49, R, Martín. 

$ Rayita 4819, A. García, 

9 Maimará 46/47, L. García. 
10 Alta Gracia 45, no corrió. 
11 Patrie 45, E. Santana. 

12 Task 45, no corrió. 


el 30. n 34] 


mediatamente, llevando 
así sus efectivos militares 
a un millón y medio de| 
hombres. 


| Para Hoy y Mañana se 
Han Preparado Bailes 


dex y centros han 
hoy y mañana fies. 


Diversas soci 
organizado pare 


miento efectuará bal 
na, por la tarde 
EN su local social de la e 
E 


de 
Vo está definida la carrera 
Estov por creer que la cosa noj 
ha terminado y tanto ex así que sí 
recorra con la memoria las etapas | 
anteriores, lezo a ronvencerme ano | 
si en Mendoza tuvimos Suppicl Se- | 
des de puntero, lo perdimos en San, | 


| 


Disertará Esta Tarde la 
Dra. Rawson de Dellepiane | 


vira Rawson de De- 
Á hoy a las 15 ho- 
erechos 
de la mujer. 
suite verdadero interés por es- 
y la palabra autorizada de la 


Purim, a benefi 
1 Israelita, Esta fies- | 
a lo máx selecto de 


IiNornos centros y socledader han | 
preparado flestas | 
Wigre Social Club realizará 
esta noche y mañana vor la tarde, 
bailes en elósalón Malla Unita, Can» 
Estas fiestas serán ame. 

por la ormuesta Oro. 
—También realizará un baile ma 
ñana por la tarde el círculo Juven. 
tud Ideal de Balvanera en el salón 
de la calle Bomlougne Rur Mer 330 


¡Ida y Vuelta $ 10.- 
| Costará el Viaje 
| a Rosario Mañana 


1 motivo del partido entre Ro- 
y Old Boys que se Jusará ma: 
ñ en ol 3 
correr un tren 
ase que partir Rotiro a 
245 pava llegar a esa ciudad a lan 
1415 partiendo de regreso a las 
12.30 ¡pArA Negar a las 24, 
Eb orreria del pasaje se ha fijado 
[en $ 10 y funcionará un servicio de 
20 tios posos. 
boletos — puedo 
Bartolomó Mitre 293, 


| 
| 
| 
| 
| 


relirarsa en 


«listinenida escritora argentina, 


¡Lanús 


¡Colegiales 


Almagro 
1 

Arg. Juniors 
0 


1 


Huracán 


Sp. Bs. Aires 
1 

Estudiantes 
-0 

Bcas. Central 


Dock Sur 
Talleres 


¡Sp. ¡Barracas 
1 
¡Témperley 
4 


All Boys 


El Porvenir 


SELECTIVIDAD 
ALCANCE 

PODER 

TONO 


SUPERHETERODINOS 


NAUMANN 


PARA ESCUCHAR MONTEVIDEO 
- + 
PIDA UNA DEMOSTRACION 


a KIRSCHBA UM y Cía. 


Independencia 401/37 


Teléfono: 
38 Avda, 5603 


lotando Mañana “por Alfredo L. Palacios se: roseguirá la Acción de Reafirmación Democrática que el] Y se Inició. en Entre Ríos: 


'AGINA NUEVE: 


NANA FINALIZA EL GRAN 


Teléfonos: Rivadavia, 6800. — CRITICA: — El Diario de Buenos Aires: Para Toda la República, == Sábado 23 de Marzo:de 1935 


2% 


+5 4 T formida ble carrera, llega Bahía el primero, me- - PEDRO A. BARLÍN, cruza la raya luego de una excelente performance, Barlin, a pe: 
EL POPULAR “Polenta” Riganti, es objeto de un cariñoso gasolina A recliniento gráñdicss de parte del público. E! sar d etodos los contratiempos, mantiene una * posición honrosa 
Bah lanca, dando por terminada : 


a 


GRITI C A lOrden de Largada de la 6a. Etapa |] a Ultima Etapa Tien e o psesren Pasar por 12 Localidades 


ñ il AMOS a continuación la planilla de kilometraje de la sexta y últi- 
N.* de coche Hora Piloto Copiloto 


= R id d 927 Ki] » D o A 
; y F. Fi Localidades arcial og. a TOR. b 
En El Volante 0 E Mea PR ar ecorrido de lómetros A ; 
. Tadeo Taddia Donato Lamarra 


Bahía lánta: Soto 38,5 
Por PEDRO FIORE 


i l á V . O E ESTATE 5 Coronel Dorrego . +. 3.623 

EU , A oq El Automóvil Club Argentino ha Señalado Total-| Tres Arroyos + 3.726 
'AÑANA LOS HINCHAS PODRAN gritar muy fuerte: “Le roy 
est mort, vive le roy”. Y de hecho habrán declarado al mun- 


5 
GNpvE a a 
Raúl Riganti Pedro Peralta mente el Recorrido Entre Bahía Blanca y La Plata]  PBurow.-- 
do nuestro del motor que ha terminado la gran carrera a tra- 


Antonio Pereyra Juan Santos PE Dies IO 
Osvaldo Parmigiani L A, Puxeddú - IMASasa se corre la sexta y úl- ¿lentes condiciones, donde fácilmente 

vés del territorio argentino-chileno en dos cruces de la cordillera. 

Miles de voces proclamarán al ganador, otras se levantarán en un 


Luciano Murro Enrique L. Costa mn clapa del Gran Premio In- | podrán los volantes cumplir el pro» Alias ES INS 

Antonio Kruuse Manuel _ Palmero ternacional. Con ella se completa | medio horario. PEE Coronel Vidal < 4 + 

Pedro V. Barbero Justo Meana el recorrido designado por las au- El paso por Tres Arroyos coronel Vidal . . A 

agudo grito de protesta para reclamar... por lo general lo que no > 
les' corresponde, o sea el derecho del “pataleo', para restar mérito 

a algo que lo ha tenido. 


ini ntidad organiza- A-fin de solucionar cualquier in. Maipú 

> Y al Meca: y los hechíón se encargan de | conveniente que pudiese originar «) | Dolores (Canal) + 

PeSronRicase O. M. Rabufetti demostrar el error de los que sos- | paso por Tres Arroyos, que bien| Madalena 

pS Eyzaguirre pes ano tenían que era cosa imposible la | puede prestarse a confusiones, ha AA 

ancho 'ordo ó o 
Porque es justo que yo levante mi voz para decir que lo que €, Della Torre — | MH. A. Rossi Una carrera de regularidad a autoridad A E e S 

A pao a el mece de recorrido HAPINa HEBICIR ra corrido de cerca de 4:000 kilámes | los crnees por. Dargow y La Dulce | QU Dign es clero queme ay Matta en | O8 Estableció un Premio 
para otro año, pero sí, sobre bases más sólidas aún, con más pre- PEPE tros, fácilmente ha de figurar' en | también han sido debidamente solu- | fan buen estado, se puede cupra 00 P 
cisión de detalles, con más seguridad de éxito y con una confianza | Jn ( ordial Recibimiento se || 5 ctgudario nutomevitístico án- | cionados murcando con señales Ín- | intentar marcar” buenos. promedios de $ 500 Para los 
inmensa; fruto de lo que se ensechó este año, 


2) 
wo 


LOAD coto tg 


4.458 


os22o02o0oocogo 
Runas 
SUERTES 3ISS2 


realización total de esta prucha. sido debidamente marcado por las | 

dole al deporte mecánico argenti- | formativas que se encontrarán a la | hasta Megar al control que señale 

———___ no la entegoría que en verdad se [altura las estaciones. el final de la prueba. Reza ados 

AHORA QUE EL ASUNTO ESTA termi los detractores de | | * ib £ l C d tacrece y que hasta ahora ho %a De Necochea a Mar del Plata | Comentarios Earle g 

ERAMOS DEE . conseguido. Uno de los trayectos que presen-| Teniendo en cuenta la cantidad de 

la gran corcera han perdido Un poco los astricos Y mar divierta velos Uributará a los Corredores di loafuclo Mahta Menca-La Ylata|1a onde dor isadgotos que presen | crentendo en cuenta Ja canigga qe 

O a E al DEE le E TAS —_—_—_—__—_—_—_— Los 927 kilómetros que separan la | sito es el que une las dos ciudades |>ar la carrera, 

rd ars o cuado o lea led dd quien A afición deportiva argentina ha seguido con verdadero interés el | | gran ciudad del sur de la capital de | balncarias, es decir, de Netochea a | 


a fuera de clasificación Y que están 
A ramo final una nueva prueba ue su £ y 
1] la provincia, teniendo en cuenta lo¡ Mar del Plata todo el recorrido | pericia, dando lugar a es F tecorrido del Gran 
las recoge... Y claro, hoy los que han escuchado aquellos sensacionales desarrollo del Gran Premio Internacional. Desde la largada en el 
relatos de los hielos que se derriten en la cordillera y forman eaudalo, 


hi ernacional por espritu de= 
$ to de lon Español donde una verdadera multitud se | [que han sido otras etapas, pueden | cuenta con un buen servicio de se- | Eeraadero interés el, cut lo dd 
fonumento de loa Españoles ¿— de verdad 30 q e ex- | ñales. pues da uno de e $ E da ¡9 
sos ríos peligrosos, los que han quedado con fa boca abierta cuándo se nerds a tributar una inolvidable despedida a los 55 bravos corre- SAO Y Sl os ER rUC EIA E Desde el último de los puntos A Fianlener: poniciones | AS ne Caló cu IS 
Mamé al Stan Premio internacional la “earrera suicida”, los que asom | | dores que"so lanzaban a, comple Dacrvando So] albarrollo de las rdles | [probarán” una vez mús, sus cuall»| nombrados se sigue hasta. Dolores | LJ, "Ja “oldolficación: mientes AO OR 
brados sentían decir que nadie, jamás, ni remotamente diez hombres, tenido una exrectatva Intente, aa lo el des RAE ES dades de excelentes conductores. por da ruta general, para conti-l otros se esforzarán_ por tratar de| do dar accio arias 
ASARCÍAn Ea Ss norde pos! ess CI ento de más (O ki tintás stapás y ds la capis ds posiciones con un entusiasmo dig Al mismo tlempo mejora das con» spas e por el camino parale. | y, cjorar su lconción AMET agna Competencia: del autos 
metros por hora, quedan realmento mudoa y frios lueno de e vis le una pruebi > > ; diciones del camino el hecho de es-| lo al Canal 9. Además, el nombre de los potosi o iional 
Me (0% de promedio, Riga ao daa n0car pl clolo a 4000 metros a má || pogior,todo ello es fácil presimir el cordial y entusiasta recint= | [diciones del camino C) techo de 19 eacjor parte del trayecto. [que Iucharán en esta última etapa. | e eto 
CN ia lariS ASAS ay dificultades han. logrado cumplir los 4.458 kilómetros del recorrido. El a a E . ea o das s de por sl solo una raruntía de | . Aid 
á A: y mi A E RS e de hierrd fundido que facilitarán e sde General Lavallo| lo que han de ser lo: a a S 5 E 
exactamente una diferencia de 32 kilómetros por hora de promedio! a do esla y ello seta e rendir quo | [mucho la labor de los competidores. | a La Magdalena, har Joder ario | 10, ue hal gran prueba que pasará, | que ES 
- AS a la rad y ” a AIAIAAO en a RÍE 9 Sa Por otra parte, se trata de un ca de los resultados debido 1 revestl- [sin duda alguna, a los anales de | metr IR IEES 
MASANA TERMINA LA COSA... me decía en Neuquén un amigo | |_'UY noble: el afíanzamiento del turismo en un país, mino abovedado, ancho y en exce»! miento de conchilla, sigulendo hasta | nuestro automovilismo. dificuitades que e p a 
que cultiva no sé qué cosas raras en las faldas de la cordillera, Nos- . 
otros, seguía diciéadome mi amigo. hemos ganado con esta carrera una 
popularidad que no tiene precio, Ustedes ahora nos conocen y conocen 
a nuestro “as” Kruuse, que un minuto antes del día 14 de marzo a las 


24 horas no era absolutamente nadie... para nadie, 
Es un argumento que da la pauta a cualquiera y confieso que el 
mismo podría ser aplicado al cincuenta por clienta de los corredores que 
han luchado en esta fusta brava que puso los pelos de punta a los crí- 7 


ticos de salón, 


An 
PERO HAY UN MOTIVO sumamente simpático en todo es- n 66 33 
to, Un motivo impagable, algo que merece ser escrito en mayúscula, 
EL HECHO QUE SUPPICI y doce corredores más lMegaran a Men- y e S e C 1Y 
doza en menos de teinte horas de marcha, arribando el puntero en paco 2... ») 
más de 16 horas, pone en evidencia a la lus del día y con una claridad P 


magnífica la obra que ha venido desarrollando la Dirección Nacional de 
Vialidad en los caminos aun no firmes de nuestra República. 


Tos automovilistas que quedaron 


AHORA SABEMOS que ee ha trabujado mucho, Lo sabemos nos 05 
que algo ya sabíamos, pero los sabemos ahora en firmo varios millones de 
personas ajenas a Íns carreras o concursos motoristas, que hoy han leído 


«ue se va de Buenos Aires a Mendoza en un soplo... y lodo por caminos 
sun no asfaltados! 


. LA CARRERA es algo como la ruleta, Los números dan vuelta y z h d a z A > > 
la bolilla se para raramente dos veces sobre la misma cifra. Parece que , L ld e. A 
existe allí una fuerza magnética. Yo no sé si hay allí tal fuerza; pero z ) 
lo que sé es que difícilmente uno gana muchas veces con el mismo nú- 4 
mero. Lo mismo sucede en las carreras de automóviles. El primero fué 
Suppici, luego Riganti, finalmente apareció Malcolm, mientras tanto en 
el cómputo general los dos primeros nombrados desaparecieron para dar 
paso a Kruuse y a Bardín... Juego... Bueno, de esto hablará el sábado 
próximo por una sencilla razón, Que falta una etapa y yo no soy adi- 
vino. A lo mejor la ruleta sigue dando vueltas y me tira por el suelo 
los naipes con los cuales hice el castillo para colocar allí un pronóstico 


EL GRAN PREMIO Internacional sirve perfectamente para dar 
yalor y categoría al hombre y a la máquina. Esto es sumamente impor- 
tante y el día que comience a hablar de este tópico me temo que alguien 
deje la cabeza. Porque jamás como en esta oportunidad pude ver cómo 
sirve o deja de servir un coche y un conductor. 

Insisto en que éstas son en realidad las pruebas que nosottos, país 
que importa y no fabrica, necesitamos. Aquí hay un noventa por ciento 
de máquinas de serie con algunos ajustes que están apartadas de cual- 
quier turista, Hasta hay máquinas netamente standard sin más arreglos 
que lo que puede ser un tanque de agua, un cajón para las comidas, un 
faro buscahuella y... stop. 

A . Ñ 

LA TECNICA tendrá en estos comentarios una parte importante. 
Es justo que se dipa cómo los distintos tipos de cochea han vencido el 
obstáculo o cómo éste venció nl coche. Claro que explicando cómo un 
corredor que punteaba la carrera llegó a perder todas las probabilida- 
des de clasificarse, se aclara lo que le pasó a él y a la máquina. 

Les garantizo que cs un tema ameno, profundo; es algo así como la 
declaración hablada de un fiscal, de los que suelen declamar enfrentan- 
do así la opinión de ¡os jueces que escuchan y del acusado que tiembla, 


ES NECESARIO recapacitar, Los “ases” cargados de gloria deben 
ahora hacerle un lugarcito a los nuevos, especialmente a los que han 
luchado en esta carrera a brazo partido. Y será un gesto simpático. 
Sé, por ejemplo, que Riganti está admirado con tres o cuatro de estos 
desconocidos que se han abierto una brecha en el alma" pública. 

Pero voy a declarar que es necesario al mismo tiempo que los j6- 
venes no tomen estas alabanzas en tercera velocidad. Conviene que co- 
sran progresivamente porque los viejos saben siempre más por viejos 


que por diablos... y se hace tan pronto precipitar todo que sería una 
verdadera lástima. 


2 MAÑANA TERMINA el Gran Premio Internacional, Voy a recor- 
darle a] Automóvil Club Argentino aquella frase que encabeza estas no- o. 
tas de viaje: “Le roy est mort, vive le roy”. Lo cual significa que a 


partir del lunes habrá que pensar en el próximo certamen sin perder AUDICIONES SHELL+MEX: de 21 é LA NAFTA ARGENTINA DE CALIDAD 
un solo día, a 21.30 horas; L, R, 4, Radio Splen= 


Pero me estoy acordando que hay en puerta una serie de conflic- did: Martes y Jueves. L.R.3, Radio 
tos para resolver; conflictos, desde luego, que nada restarán a la mag- 


nítud de la carrera, pero que serán molestos. Belgrano: Miércoles y Sábados, SH EL L > M E Xx A R G EN T 1 NA LT D. 


y que se solucionaran en forma pacífica, en homenaje al éxito 
de un certamen en el cual creíamos tan sólo el que había ideado la carrera 


y unos cuantos más. Y añora eros toda edo Paba ideado Ta carrera LUBRIFIQUE CON SHELL MOTOR OIL: LO EXIGEN LOS MOTORES MODERNOS 


merecería un homenaje... Que se arreglara todo “in santa pace” 


Algoro: Alguien 


FILOSOFICULA | E Li e A! 


pe lores ide mi Arbol Genealó gic o , - : El Diario de Buenos Aires Para Toda la República. — Sábado 23 de Marzo 


(A la manera de Mark Twain) E 


contra de la opinión de algunos críticos, que pretenden saberlo to- 

no comencé mi carrera literaria como escritor, sino como co- 
mercíante, y debo a esa circunstancia el haber podido ganar algunos. 
dólares, que de otro modo es muy, difícil en la noble carrera de las letras. 
Si he de ser exacto, debo confesar que quien fué comericante no fuí, 4 
precisamente yo, sino mi difunto padre. Ahora bien, refrescando mis re- 
cuerdos de infancia, llego a la conclusión de que la persona a que me 
refiero ño pudo ser mi padre, pues en casa nunca 10 conocimos, y has- 
ta mi propia madre tenía una idea tan vaga de él, que unas veces le. 
atribuía el nombre de Jack, otras de John y cuando había bebido más | 
de cuenta lloraba ancordándose de su pobre Pepe. 'Tenía entonces que 
ser mi abuelo. Este abuelo mío fué un hombre de extraordinaria inte- 
lígencía, aunque nunca le hicieron justicia sus contemporáneos, que es- : 
tuvieron siempre de acuerdo en declr que era un idiota. Yo creo que 
esta. opinión proviene de clertas circunstancias adversas que precedie- 
Ton a su: nacimiento, pues sí en vez de nacer mí abuelo en casa de -la 
familia Twain, llega a ver la luz de la vida en la de los esposos Lincoln, 
no hay nada que se oponga a la suposición de que hublera podido lle- 
gara ser Abrahám Lincoln en persona. Pero los miembros de mi fami-. 
lía no han sido nunca afortunados en su nacimiento, y hasta se sabe 
de algunos que no llegaron a nacer jamás, como Jos hermanos y herma- 
nas de mi madre, que era hija única. 1 
Mi abuelo, Mr. Salomón Twain, cuando aun no contaba cuarenta y¡ 7 5 > 
selo años, ee sintió atraido por la fiebre de los negocios, que tenía por | -¿Y el dinero que me prometió para instalar 
aquel/entonces sobreexcitado al país, y compró en Pensilvania, de donde | Una cigarrería! . 

era originario, un carro, un caballo y un látigo. Su proyecto era com- —Si... este... verá:.. Entretanto, ¿quiere un 


5 varlo a N e, il 6 A E 
rar un tonel de vino, ponerlo en el carro y llevarlo a Nueva York, dol EE —O. K. Seré su mujer y no nos divorciaremos 


jamás... Eso nos hará una original propaganda. 
(De **Tout a Vous”) 


-H lo vendería con ganancia. Pero, como el hombre propone y Dios dis- 
pone, mi abuelo comprobó que después de pagar el carro, el caballo y 
el'látigo, mo le quedaba ní tn cobre.para el vino. Otro, con menos ge- 
nio comerelal, se habría puesto en camino con el: carro vacío, encontrán- 
dose a mu llegada a Nueva York con la desagradable nueva de que no 
tenía vino que vender. Mi abuelo, no; su espíritu previsor le dió a en- 
tender que sino ponía el tonel en el carro antes de partir, era casi ím- 
posible que lo encontrase al llegar. j 
.. Tratando de encontrar una solución al problema, vagó varios días 
por Ja ciudad, haciendo restallar alegremente el látigo, como si nada le 
, Pero pensando sin descanso. Tanto pensó, que llegó a dolerles 
cabeza a él y al caballo, por el que ya sentía un tierno afecto, afec- 
to que con el andar del tiempo se transformó en violenta pasión por mi 
abuela. De este trabajo mental, nació una idea a todas luces notable: 
vender carro, caballo y látigo y comprar el tonel de vino. 

Realizó la operación y se encontró dueño de un hermoso tonel de 
madera olorosa. con lindos flejes de hierro y lNeno hasta los bordes del 
mejor vino tinto, No cometió la tontería de cargarlo en el carro, pues 
no lo tenía ya, y animosamente se lo echó a la espalda y partló. 

Según está escrito en una libreta de apuntes, que Mr. Salomón Twain 
llevó en aquel viaje, la primera milla era de mil metros, la segunda de 
dos míl y la tercera tan larga que, dejando el barril en tlerra, ml abue- 
lo se sentó a 3u sombra a descansar. A poco de estar entregado a esta 
ocupación, vió pasar un muchacho corriendo con un tonel a la espalda: 

—:;Eh; muchacho! —lo interpeló mi abuelo—. ¿Cómo haces para co- 
rrer llevando ese barril? 

—Está vacio —le respondió el muchacho, sin dejar de correr, y Ee 
perdió en un recodo del camino. Nunca se volvieron a ver, pero aquel 
muchacho fué para Mr. Salomón Twain, mi ilustre abuelo, como la man- 
zana de Newton, o, si lo preferís, comó la palanca de Arquímides, pues 
gracias a eso pudo mover, no al mundo terrestre, que eso poco le pre- US VinoTú ño: h 
ocupaba, sino su mundo, que estaba circunscripto a aquel tonel. ¿Vino un señor con una [ac- a = > % 

ento acertadamente que llevando un tonel vacio podría correr co- |fura mientras yo esta afuera? EEE o no seamos recogidos por el Oceania. 
mo aquel muchacho, y llegar a Nueva York antes de que bajara el —No; señor. —¿E0r ques £ 
precio del vino. En consecuencia, en lugar de volverse a echar el to- —¡Diablo! Tendré que volver «Porque mi mujer va en él, (De “The Humorist"), 
hel a la espalda, se echó su contenido entre pecho y espalda, y ponién- 4 % ES E 
dose el tonel en la cabeza reanudó el viaje. a salir, (Dejreniojíel Pac!) 

Notó al principio un curioso fenómeno, sobre el que también hay 
una nota en su libreta, y es que aunque el' vino había desaparecido y 
el tonel lo llevaba en la cabeza, el peso lo sentía ahora en las piernas. 
Pero este peso no le impedía caminar describiendo graciosas curvas. 

De otro curioso fenómeno da también cuenta en sus apuntes, y es 
que a partir de aquel momento todas las personas con quienes se cru- 
26 ¡ban acompañadas por un hermano gemelo. 

Nunca se supo bien qué fué lo que lo determinó a mi abuelo a caer 
en las tranquilas aguas del Hudson, pero lo clerto es que cayó y que 
lo sacaron completamente fresco y con el tonel tonel Meno de agua. 

Entre sus salvadores se encontraba un caballero de aspecto respe- 
table, que Je preguntó: 

¿Qué lleva usted en el tonel? 

—Víno —respondió mi abuelo, que como hombre de principios no 
podía admitir que habiendo salido de Pensilvanla con un tonel de vino 
se pudiera llegar con otra cosa. 

—Permita Dios —dijo el señor respetable, elevando los ojos al clelo— 
que se convierta en agua. 

Aquel señor era el fundador de la primera liga antialcohólica yan- 
quí, y gozaba fama de santo. 

34 abuelo abrió la espita del tonel y un chorro de agua regó el 
pastito. 

Algunos de los concurrentes entonaron salmos, y el señor respetable 
pidió que se certificara el milagro. Mr. Salomón Twain accedió gustoso, 
siempre que se le pagaran daños y perjuicios. El caballero protestó, pe- 
ro un policía de nariz roja lo convenció de que en América no se pue- 
den hacer milagros impunemente, y mi abuelo se volvió a su casa ha- 
blendo sonar los dólares, fruto de su genio comercial y base de la pros- 
peridad de nuestra familia, 


LA RA ZON 


—F'ODO tiempo pasado fué mejor. 
y —Efectivamente, Eramos más jovenes. 
A MARCOS MORRIS 


. ko, dd —¡Ya empiezo a hartarme! Ca- 
Media noche El ladrón. — ¡Alió! Jefe, estoy da vez que Vd. se evade es a mi 


OY hablé con la Luna. E on anticuario, ¿qué va" Los cazamos en Africa con mi hermano gemelo. ; a quien le toca desatar la soga! 
Ta Luna. — ¿En qué piso vives? le más un Velázquez o un Rafael? (De “Puneh"). 


Yo. — (Ahogando un bostezo). Duofécimo. ¿Y tú? (De Friera RAS): 3 A 

La Luña — Lo ho o aemoria. El Dist raíd o —Evelina, a tu edad, es necesario vestirse para ser sonámbula. La Costumbre 
Ta Luna. — ¿Por mi vida desarreglada? Di OY Tú ya no eres una niña chica. ES SO 

Yo. — Trasnochas... istracción : : 


la Luna — (Preocupada). Parlezco de Insomnio. 
Yo. — (Con severidad). ¡Sales demasiado! 
La Luna. — (Impacientándose). ¿Qué hay con ello? 
Yo. — Todo el mundo habla de ti... 
; ¡da Luna. — (Despectiva). ¡Fstoy por encima de cualquier comen- 
¡ario! 
(Se abre un hueco en la charla. El silencio corre a ocuparlo). 
Yo. — (Más tarde). ¿Te ofendístes. amiga mía? 
1a Luna. — ¡Censurarme! ¡Con lo provechosa que soy a la huma. 
nidad! 
Yo. — (Conciliadora). Tas niñas sentimentales te defienden, 
La Luna. — Me utilizan. 
Yo. — (Insistiendo). Eres indispensable a los enamorados. 
La Luna. — (Bonachona) No cref que lo supieras. 
Yo. — Yo misma gusto contemplarte... 
La Luna. — Nadie piensa en mí al mirarme. 
Yo. — Con frecuencia me acusan de estar mirando en la Luna. 
La Luna. — (Halagada) Eres excepción, ¡gracias! 
Yo. — (Bastante molesta) No hay de qué. 
La Luna. — (A pocm) (La contempla amistosamenter. Lamento que 
pertenezcas a ese mundo. 
Yo. — (Alarmadísima). No te preocupes. Me slento muy blen en él 
La Luna. — ¿A pesar de la cercanía de los astrónomos? 
No me incomodan, 
na. — Pues son indiscretos imentiros 
(Escandalizada). ¡Unos señores tal 
La Luna — £u peor defecto es la curiosidad. 
Yo. — (Resuelta a serenarla otra vez). ¡Prescindo de ellos!... 
La Luna. — (Risucña). ¿Cómo mi hija la Lluvia? 
Josefina Marpons — “Rouge” (MARPONS) 
* oí ox —No parece emocionado, 
Señor profesor, se ha equivocado Vd., éste —En fin... ¿Dónde perdió Vd. su locomotora, en —Es un nuevo modelo, que anda quince días —Qué se va a emocionar: ha visto más ejecu- 


Recuerdos de Estados Unidos es su paraguas. Lyon... en Marsella, .. en Burdeos?. .. sin beber. ciones en su vida... 


(De “The Daily Express”). (De “Ric el Bac) a (De "Ric et Rac'). (De “Rie et Rae) 


E£DE Salt Lake City se viaja por las grandes llanuras del Colorado | y , 4 : 
Ds COLT ED Rocosas, en cuya cumbre está Leadville, la | A E E SS NI ADO AR: A E 
udad más rica del mundo. Tiene asimismo fama de ser la más peli 5 
y todos sus habitantes usan revólver. Me habían dicho que sí apuros | Tarzán y el Hombre-León, No. 73 O SS O por Edgar Rice BUETO MENS 
me matarían o matarían a mi director de tournée. Escribí allí diciéndoles : 
que nada de lo que pudieran hacer a mi directo: 2 tournée me Intima- 
ría. La población está compuesta de mineros y de hombres que trabajan 
én las fundiciones; por eso les hablé de la Etica del Arte. Les leí trozos | 
escogidos de la autobiografía de Benvenuto Cellini y parecieron encanta. | 
dos. Me reprobaron que no len hubiese llevado allí conmigo. Les expliqué 
que había muerto hacía algún tiempo, lo cual hizo que me preguntasen: 
“¿Y quién le pegó el tiro?” Lleváronme después a un salón de baile, don. | 
de vl'el único sistema racional de crítica de arte. Encima del piano apa: | 
recía impreso el siguiente aviso: “Se ruega al público que no tire sobre 
el planista, que lo hace lo mejor que puede” La mortalidad en el gremio 
de pianistas es asombrosa en aquel lugar. Luego me invitaron a cenar, y 
una vez que acepté tuvo que bajar a una mína, en una artesa muy estre- | 
cha, en la cual era imposible resultar bien. Llegado al corazón de la mon. 
alrvieron la cena. El primer plato fue whisky. el sesundo whisky y | 
el tercero... whisky. — Oscar Wilde — “Pluma, Lápiz y Veneno”. 


ANECDOTA 


UY día ocurrióle una singular aventura al general Booth, generalísimo 
del Ejército de Salvación, A ' 
El domingo, después de los oficios, un hombre se acercó a él y le dijo 
enana ; 
,  —8i no le es molesto, general, le rogaría que e róximo domi. di- 
jera una oración por Milly Dean, A ele e A 
—Con mucho gusto, hijo mío — repuso afablemente Booth, 
Al domingo siguiente, Milly Dean fué incluída entre las personas por 
« Jas cutles se hacía una plegaria públicamente. 
A la otra semana, el hombre so presentó de nuevo ante el generalísimo 
y le dijo alegreme | 


—¿Y va a ser rey toda su vida? . 


Sí... No hay mucho porvenir en ese oficio. 
(De “Ric et Rae”). 


—¡Juancito, corre a buscar a tu madre! 


(De “The Dally Express"). 


Es 


SN 


SN 
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Sono etral Dor PAberidicho lla Potación: Orman y West estaban muy mistificados por «¿Dónde están las chicas? ¿Están sanas y sab Tarzán entregó a Eyad un palo, y el árabe se puso “Esad miente! dijo Orman, mirando el dibujo 


Es que Mil eS z . . y Ñ i 
a o ect creyendo due [se figura que volvió a aparecer ante ellos. Era preguntó el recién llegado. Orman le enseñ A el suelo, S¿Qué está haciendo?", — trarado por el árabe, “Es una copia del mapa del 
¿Mejor? — repuso el otro. — ¡Pero si núnca ha estado enferma! FA imelten de Obroski, pero lo vieron matar a un — Eyad, diciendo: “Este árabe trató de decirnos algo presuntó West. “Dibujando in, mepa paca expli: Valle de los Diamantes que empleamos para fil- 


quee es dignó decir han hecho su efecto y Milly Ganó león, y, sin embargo, sabían que Obroski era un acerca de ellas, pero no lo comprendimos*. Enton- carme dónde tuvo lugar una Incha entre los árabes mar”. “Eso lo veremos *, contestó Tarzán, Estaba 
Una poñtanea de esrrs da o cfoban guerolta hombre era Tar: — ces, con gran asombro de los americanos, el hom. — y. los gorilas”. “¿Gorilas?”, gritó West: Tarsán afir- emocionado por el relato de Eyad acerca del ejército 
a a zán, y el último no les decía nada bre al que tomaban por Obroski se dirigió en Eyad mó con la cabeza, mientras Eyad continuaba de gorilas. En su sangre he el deseo de batalla 


A a da == e a ñ 
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Teléfonos E 


Rivadavia, 6800 


'alle Corrientes 
Rs EDMUNDO GUIBOURG 
Moissi, 


OS cincuenta y edad a que ha 

muerto Alejandro Moissi, es la edad en que 

un comediante, en las escenas europeas de 

más tradición artística, alcanza Ja madurez. Y 

sólo alrededor de los cuarenta, por regla general, 

las dotes de un verdadero gran comediante co- 

-mienzan a asentarse definitivamente, determi- 

nando la potencia de la personalidad. Alejandro 

Moissi, cual la mayoría de los actores, sintió 

desde su primera juventud los latidos de la vo- 

cación en el llamamiento del teatro; pero si¡ 

desde temprano probó aptitudes encomiables, no reveló la excepciona- 

lidad de su talento interpretativo hasta po vivir largos años de expe- 

riencia en las tablas. Y Je fué menester, además, un animador tan for- 

midable y de tanta autoridad como Max Reinhardí, para sentirse al fin | 

consagrado, tras una labor paciente y consciente de temporadas y tem- 
poradas. o 


, 
Ejecutoria Famoso ya, al aparecer ante el público de Buenos Aires, 

—————— que sufrió de inmediato su dominación, nos trajo la im- 
presión de pertenecer por derecho propio a una familia de ilustres 
figuras, de cuyo fulgor quedaba aquí indeleble memoria, los Novelli, los 
Zacconi, los Coquelin y los Guitry, familía que parecía no dar ya más 
brotes. Y no es, sin embargo, que cada época del teatro no tenga sus 
grandes intérpretes, dignos sin reatos de la clasificación de artistas y 
artistas magnos, sino que no siempre los ambientes” son propicios, ni | 
se hace factible llegar a conocerlos en la plenitud de sus facultades. Y ¡ 
quizás a Moissi lo consideremos tan grande porque no lo vimos ni muy | 
temprano, ni muy tarde; le vimos en su apogeo, 
y de ahí la particular impresión de fortaleza. 

Zacconi, por ejemplo, poco más o menos octo- 

genario ahora, pasea por el mundo, a pesar de 
los destellos en que sigue brillando su calidad 
de excepción, la sombra pálida de su gloria de 
hace más de treinta años, cuando concitaba la 
idolatría popular al rivalizar con Novelli, que 
envejecía. Del mismo modo era la sombra de 
Ermete Novelli la que admirábamos mientras se 
agitaba en el tablado del Marconi, ante tres hi- 
leras ralas de espectadores, evocando las crea- 
ciones de una carrera triunfal. Como igualmente 
legó la sombra de Feraudy a Buenos Aires, a, 
exhíbirse en el Odeón. De los dos primeros sólo 
los porteños de los alrededores del 1900 pudie- 
ron gozar la época de oro de cada uno, en que > 
esgrimían el cetro transmitido por Tomás Sal- ALEJANDRO MOIS21 
vini y Ernesto Rossi, Por aquel mismo entonces, - ———_—_—__—— 
pasaba por Buenos Aires, sin que se advirtiese todavía la latencia de 


su indudable talento, Ferruccio Garavaglia, quien muchos años más Al y 


de volvió con el radiante prestigio ganado en la lucha áspeta y merced 
a la propía y natural maduración, Hay que citar tales nombres, porque | 
Moissi obligaba justamente a pensar en ellos, a buscar cotejo en el; 
recuerdo dejado por cada uno de ellos, él a quien no conocimos sino ' 
en su personalidad ya perfectamente realizada y que ha muerto ha- 
lándose favorecido aún por la fuerza creadora y acaso cuando más le 
asistía, Era necesario musitar aquellos nombres de astros mayores, cada 
uno inigualado, al objeto de tener una noción mensurable del extraño i 
ascendiente con que este actor, que hablaba una lengua ignorada o mal 
comprendida por la mayoría de los espectadores, ejercía en Jos ánimos, | 
entregados a él voluntariamente a poco que su acción sobria y su voz 
de tonalidades cálidas le acordasen un mágico dominio de la escena, 
Asilado De su carrera, pródiga en triunfos, el episodio más intere- 
—————  sante es, sin duda, el último, el de su tardía incorporación 
al teatro italiano. Por su origen israelita figuró en la inmensa falange 
de intelectuales y artistas de Alemania conyertidos de un día para otro 
en réprobos del país que ilustraban. Quien arrojó a Einstein mal. podía 
sentir escrúpulos en expulsar a un comediante. aunque fuese el más 
netable del mundo, El actor se refugió en Italia, a la que después de | 
la guerra había vuelto a nertenecer el territorio en que él viera la luz. | 
Y sin otras dificultades que la ostensible hostilidad del ambiente pro- 
fesional, nacionalista integral pero reacio al triestino”que-había' edifi- 
cado su fama en lengua alemana, pudo integrar una escena a la que 
traía el homenaje de su nombre, a cambio del asilo. Decimos sin otras 
dificultades, en mérito a que su conocimiento cabal del idioma, apren- | 
dido desde pequeño al contacto de italianos irredentos, le permitía sor- 
tear de improviso el más grave obstáculo que puede oponerse a la trans- 
plantación de un artista dramático. 

Como medida de la gravitación inmediata que se operó, bastará | 
recordar que Pirandello, a su regreso de la Argentina, fué a Viareggio 
para leerle a Moisei su flamante drama, “No se sabe cómo”, y consul- 
tar con él detalles del desarrollo, antes de ponerse a realizar el último 
acto. Fué el más reciente de los extraordinarios éxitos del intérprete, | 
ante públicos de Austria, primero, y de Italia, en seguida. El genial 
autor siciliano hubicra querido que fuese Moissi cl primero en dar a 
conocer esa obra suya en Buenos Aires, y se hicieron vanas conjeturas | 
respecto de un tercer viaje a la América del Sur del actor célebre. En 
una lengua más asequible, hubiéramos descado todos verle extracr el | 
alma a los personajes y palpar las emociones que d la ternura has- | 

| 
' 


ta la descaperación sabía expresar persuasiva y-profundamente en una 


tan suave escala de matices, con un corazón transparente. 


Un Homenaje a Moissi 
Rindióse en el París 


Una actitud que pone de relie 
la calidad de los actores reunidos en! y 
la interesante experjencia de buen 
teatro que £e realiza en el teatro! 
París es la asumida anoche por ell 
director de ese elenco, Orestes € 
viglía, | 

Enterado por los telezramas pu 
blicados en los diarios de la noche 
de la muerte del gran actor mun- 
día] Alejandro Moissí, se adelantó al 
proscenio, después del primer cuadro 
de “Catalina, la pequeña”, de Al 
fred Savoir y solicitó de la concu- 
jrencia se pusiera de pie en homenaje 
al ilustre desaparecido, 

Así lo bizo el público en cuyo 
murmullo de sorpresa por la pexosa 
noticía podía advertirse la más sín- 
cera, consternación. 


vw José Timelli Debutó con 
Exito con su Orquesta 


popular música 
Timell, al 
frente de un conjunto de disciplina- 
'Í3 muchachos que han llar 
atención al público que los es 


Los imitadores y 
falsificadores 
dan sueltos, de-| 
Siéndase de ellos, 
No admita pro: 
ductos Inferiores 
son malos y 


/ 


HAY UNA SOLA 
YES LA FABRICADA POR 


BRANCATO 


¡El Exito del debut de Timelll y su 
¡Orquesta, auguran nuevos triunfos y 
coloca a esta orquesta entré las fa- 
voritas del público, aumentando la 
buena música, e han encontrad 

iplinado y lleno de 


*interés, 


Domingo 24 


alas 21.45 horas 


Vicente Enhart 


ATCH a 


la Sido Brillante el Espectáculo Brindado A 


Enel TeatroMaravillas[ UN PÚBLICO 


Debutó Anoche 
un Conjunto 


La Compañía Alegría-Enhart Fué 


Bien Recibida por el Público 
(ON una “fantasía cómica” y 
4 una “humorada lírico-bailable”, 
tituladas “Asi es el mundo” y 
“¡Cómo £stán las mujerca”, que 
en último análisis no pasan de ser 
más que revis- 
tas la compa- 
ñía Alegrío- 
Enhart inició 
anoche, en “el 
Maravillas, su 
segunda tempo- 
rada en esta 
capital. 
A la antigua 
Las dos obras 
estrenadas ayer 
por este conjunto, 
han sido rezliza- 
das de acuerdo a 
los antiguos" cá- 
nones de la re- 
vísta española, 
desalojada de 
nuestros escena- 
rios después de 
muchos años de 
ininterrumpidos 
triunfos. por la. —— 
niodalidad francesa, que permite un 
rrollo más ágil y libre. En am- 
has, sobre todo en “¡Como están las 
raujeres!”, un leve argumento sirve 


P. LLASER 


¡para eslabonar los numerosos cua- 


Gros, dándoles 
unidad, 


una apariencia de 


El eterno viaje 
En “Así es el mundo”, que fir- 
man Antonio Alegría y Vicento En- 
art. apela al socorrido recurao de 
Un viaje del protagonista,' lo cual 
permite un rápido cambio de esce- 
narios y ambientes más o menos 
fantásticos (como que la acción so 
inicia en el ciélo y finaliza en el in- 
fierno, pasando por el fondo del mar 

y un villorrio holandés). 

Un leve asunto 
En camblo “Cómo son las muje- 
res!”, de Francisco F, Loygorri y el 
maestro Pablo Luna, ticne un leve 
argumento, que tendría mayor lla- 


¡ HAVUELTO | 


GLORIA GUZMAN, que fuera la 

“vedette máxima” entre nosotros, 

ha vuelto anoche, dispuesta a re- 
editar éxitos de otrora 


ción y continuidad, si entre los ena 
originales no hubiesen sido in- 

ros que poco 0 1 
consideraron 
má 


ispensables para dar 
espretaculosidad a la pleza 
Recursos archiconocidos * 

En la primera, loz autores no va» 
cilan en utilizar log más archicono- 
cidos recursos de la revista, desde el 
tron formado por el cuerpo de baile, 
se saltan a las canciones flamencas 
o mejicanas; se tipifican las bebidas 
de los divesos pañses etc. De vez en 
cuando, como en los cuadros titula- 
dos “En una estación holandesa” y 
“Efectos de la bebida”, tamp: 
tubean en apelar a eféctos do grar 
eficacia en las pistas de los circos, 

Escasa inventiva 
hi devanado muchos 
libretista de * 
mujeres! Francisco G 
Por me una situ 
viene des” 
landrán”* hasta 
(y aquella la vimos 
ce unos treinta años) 
establecido, 
mandan, des. 
empeñan cargos públicos y ponen pl. 
sitos a los hombros, Una clara ln- 
triga vodevilesca, “cuadros intercala. 
do< arbitrariamente, canciones y 
donde hay que rellenar un 
cambiar un decorado y 
neto 
fosa Interpretación 

Lita y Olga Enhart soportaron la 
mayor responsabilidad interpretati- 
va en ambas piezas, trabajando con 

mpPeño y un entusiasmo que 
ituyeron los principales facto- 
res del” éxito, Pepita Llaser logró 


'AIMPOco se 
los sexos € 
tán las 
Loygorri 
ción que 


| gran lucimiento personal en las can- 
ciones que interpretó con su gracia | 


y picardía acostumbradas, Consuelo 


[Quirós también fué muy aplaudida | 
Elisa | 


en sus canciones mejicanas 
Christy y Margaret Smith, ditron 


* cabales muestras do su arte coreo-| 


gráfico y su juvenil simpatia, Muy 
eficaces Mary Lara y Rebeca Ga- 
Mardo, 
Los netores 

Luis Barrelra, «1 “chansonier” bra- 
sileño que hace poco integraba la 
compañía de Jardel Jércolls se com. 
portá discretamente coom actor 
ponderablemente como cantante. 
Único defecto reside en el amanera- 
miento de las actitudes que adopta. 
exagtró sus recur» 


a] 
tienen que ver con él, pero que se | 


VIBRANTE 


El Auditorio Recibió con Muestras 
de Aprobación Inequívoca la Labor 
de Autores e Intérpretes 
UN auspicioso espectáculo inicial 
ha brindado ayer_la compañía 
Cicarelli-Charmiello - Dardes, en el 
Mayo, teatro conquistado para el 

teatro nacional y único en que 
anuncia para este año un plan de 
trabajo a base de sainetes y como- 
dias breves. Colmada la capacidad 
del teatro por un público vibrante, 
so hicieron particularmente sig 
cativas las ovaciones con qu 

ludó a los principales integrantes 
del elenco como en una formal de: 
claración de que el público de Bue- 
nos Aires está dispuesto a apoyar 
esta cruzada en pro del género 
chico criollo. 


Dos autores de prestigio 

Varios autores han salvado intacto 
su nombre del naufragio del sainete 
y €l teatro breve que terminó de 
producirse el año pasado. Y entre 
€sos varios hombres de teatro que 
siguen teniendo y mereciendo la sa- | 
khesión popular, fíguran, en lugar de 
honor, Alberto Vacarezza y Alejan- 
Hiro E. Berrutti. Ej primero represen- 
ta Ja gracia, la íntima alegría del 
sainete, y el segundo la tendencia a 
levantar el teatro popular hasta el 
nivel de lo artístico. “Ei cabo Ri: 
vero”, “Tu cuna fué un conventi- 
Mo", “Cuando un pobre se divierte”, | 
“El camino a la tablada” y, sobre; 
todo, el éxito record del teatro ar- 
gentino, “Fl conventillo de la Pa: 
loma” jalonan la brillante carrera de 
Vacarezza, “Milonga” y “Dancing” 
son puntos altos en la labor cum- 
plida dentro del teatro breve por 
Alejanáro E. Berrutti, Esos dos nom- 
bres, Berrutti y, Vacarezza dieron al 
cartel inicial del Mayo toda la fuerza 
de una definición: se intenta el re- 
surgimiento del “buen” género chico, 

+ Turno de noche 

Afrontó en primer término el jul- 
clo del público congregado en el 
Mayo la comedia en tres actos bre- 
ves “Turno de noche”, de Alejandro 
E. Berrutti, Suave y sabrosa come- 
día es ésta, en que los personajes 
Juegan movidos por algo superior a 
su veluntad, la sugestión de Ja no 
che, de unas cálidas y hermoras 
noches porteñas, Sólo lo que podría- 
meca llamar el maleficio de la noche, 
sn envolvente sensnalismo, puede In- 
clinar hasta casi caer en adulterio a 
la protagonísta de esta acción, Lau- 


¡Gloria Espera que| 
los Autores le 


Den un Exito 


Dinámica y Juvenil Llegó Anoche 
a Nuestro Puerto la que Fuera 
“Vedetto” Máxima 


ESPUES de una prolongada au- 

sencia, nuevamente está entre 
nosotros Gloria Guzmán la “vedet- 
te” que en su momento polarizó la 
simpatía del público porteño que 
asiste a los espectáculos de corte 
frívolo. 

Exteriormente nada parece haker 
cambiado en ell el miamo apa- 
rente dinamismo, la misma 
tía, idéntica sonrisa cordial 
la vivacidad de sus ojos. 

Bajó llorando 

Cuando el barco estaba todavía al- 
Ko separado del muelle de-amarre, | 
ya se distinguía la silueta ds la ar.| 
lista, recortada Junto a un potente 
reflector de la poderosa nave, Bus-| 
caba con inquietud caras amigas. 
ademanes en algunos saludos dirigle| 
dos hacia ella, algo, en fin, que le! 
permitiera desbordar en aus cálidas | 
y expresivas manifestaciones del 
amistad, Y así, uno a uno, fué des-| 
cubriéndolos n lo Jargo del muelle, Y | 
para cada uno tuvo una palabra, 'un | 
Amarrado el bar- 
en la planchada 
al descenso y sus aml- 

de inmediato 
pudieron | 
* expresa | 
ba la alegría del reterno en un llan-| 
to «ue el propósito de caconder en 
Una sonrisa. hacía más visible, 
Sus proyectos 

Y ni bien pisó suelo, suelo del Bue. | 
nos Aires que la consarrara, los pri- 
meros saludos, los primeros abrazos | 
alternaron con las preguntas de la 
estrella, a las que hacía eco, reneral- 
mente, otra pregunta formulada por 
alguno de sus admiradores, Así nos 
fulmos enterando de las preocupa: 
clones ds Gloria por conocer el es- 
tado actual del teatro entre nosotros, 
de que trae cedidas especialmente | 
por sus autores obras como "Las! 
| Icanaras” o “Con el pelo suelto”, pie-| 
zas que ella estaría dispuesta a re-| 
Presentar, slempre que su adapta-| 
ión se considerara oportuna, y mu-| 
chos otros propósitos O proyectos 

ieden, a la postre, en 

Pero la alegría del regreso hace | 

aceptable todas las fantásticas supo- 
blciones, 

A nosotros nos dijo: 

—Digan que lego encantada y su-| 
Inden a mi público, Que nuevamente 
trataré de Interesar y que espero de 
los autores, pues son ellos tos que, 
escribléndome partes adecuadas a 
mi modalidad, me permitirán Mm- 
cirme sobre ej escenario, 

Después de esto dejamos a la "vez | 
dette” preocupada en la revisación | 
de sus maletines, 


esto, nna sonrisa 
Gloria ap 
y se dispus 
BOS, que 
de 


¡“La Meiga” se Repondrá 
Esta Noche en el Avenida 


La compañía española de zarzue- 
las que dirige el primer actor An- 
drés DL. Barreta, representará esta 
noche en el Avenida, la excelente 
obra del maestro Guridi, “La mel- 

que tendrá en las tiples Car- 
men Manrique y Cándida Áseslo, en 
el barítono Miret y el tenor Rebo- 
redo a sus principales intérpretes. 


sos cómicos, de seguro efecto, pero 
de pésimo gusto algunos de ellos, An. 
tonio Alegría recditó un viejísimo 
personaja de la zarzuela española: 
el de Pepe el tranquilo, También se 
extralimitó en la nota cómica Jesús 
Izquierdo, 


noche en el. Mayo por el “Elenco de aa On 


e 


ico 


acional. 
LOS HAN 


[EL PUBLICO. PREMIO LA LABOR DE AUTORES Y ACTORES ¡| 


LEONOR RINALDI, Gregorio Cicarelli, Francis- 


co Charmiello, Juan Dardés y M. 


una escena de “El turno de la noche”, pieza de 


ra, joven y bella esposa de Jorge. a, 
quien ella quiere profundamente. 
Pero la noche tiene ausente de su 
hogar al enamorado marido que debe 
trabajar mientras su mujer duerme. 
Y bajo el influjo de la noche, ella 
fo deja llevar hacia Otro hombre, 
pero no cae porque en ambos hay 
Una fundamental lealtad para con el 
ausente, 


El posible amante cede su turno| 
e trabajo al marido y pasa €l al! 
de la noche, pues ambos hombres¡ 
trabajan para la misma empresa 
Este tema de contornos dramáticos 
y plácido desenlace ha sido hábil-| 
mente matizado por el autor con! 
notas cómicas que muestran en otro 
plano la fuerza de la noche en el es- | 
Piritu de gente sencilia y entregada 
a placeres primarios. La obra armó- 
nica. a pesar de los elementos dis" 
pares con que está construida, tiene 


¡czdo cemo 


] 


colocarse entre las, 
de 


Bengoechea, en 


calidad y pucde 
mejores producciones 
teatro breve. 

Cicarelli, Charmiello, Dardes, Leo- 
nor Rinaldi y Nélida Guerrero con-| 
siguieron arrancar frecuentes carcar! 
jadas del auditorio y Elsa O'Connor, | 
Petro Tecci y José Bengochea tu-| 
vicreon a su cargo con entera dignl- | 
dad el aspecto sentimental de la co- | 
media. La puesta en escena, correcta 
contribuyó « hacer agradable la pre- 
sentación de la obra de Berrutti. 


“Cuando lloran los payasos” 


Aiberto Vacare: 
brado d nuestros 
rentó una producció 
“saine-comedia” 
lado “Cuando lloran los payasos”.| 
La gran confianza del público en 
esta obra del aplaudido autor, no s£ 

visto defraudada, Curcajadas sin! 
interrupción subrayaron los pasajes! 


cele-¡ 
pre- 
a califl- 
y tltu: 


más 


Alejandro Berruti 
“Cuando lloran los payasos”, de Alberto Vacarezza, 
sirvió para la presentación del elenco del Mayo 


nuestro” 


| rezza, que no pretendió dar un 


¡der hacerla suya, Serpentina, que asi|cas demostraciones 


OVACIONADO 


Las dos Piezas con las Cuales se 
Efectuó el Debut Fueron del” : 
Agrado del Público 


afecto de quien tiene para ella lugar” 
de esposo. El admirador ce aleja 
después de haberse enterado de que 
ella lo quiere, pero un incendio de- 
liberudo acaba con el circo y daa 
la; ecuyére, en la inastividad, réis 
tiempo para pensar en su vida 

mental. y decide, almente, irse 
con el hombre a quien realmente: 
quiere. Tiene una explicación cefis 
nitiva con el payaso y éste, ezcrifi- > 
cando su dicha consiente en el ale: 
jamiento de su amante, entrega a un 

uen muchacho el platónico amor 
que a Él le dedica una provincianita 
y ze mata vestido con su más lujeso. 
traje profesional. En torno a esta. 
desgracia del payaso ocurren inci-. 
dentes que reflejan la miserable vida 
de los circos criollos en la azarosa: 
jira por los pueblos del interior. y 
€se aspecto ha sido mostrado por + 
Vacarerza con sano y fuerte buen 
humor» Las flaquezas de hombres y 
mujeres, sus tentaciones y sus ri- 
diculeces tienen en Vacárezza un 
ebservader alegre, optimista, que 
contagia su alegria al ecpectader. 

as escenas de “Cuando lloran los 

payasos” llegaron directas a provo> * 
car la riza y el Manto de los espec="" 
[tadores, que coronaron el nuevo tra? 
bajo del afertunado sainetero con 
una verdadera ovación, 

Francisco Charmiello, en 
erizado de dificultades, ra 
acento dramático de la más dizna 
nea y se hizo aplaudir caluros: 
en su vigorosa interpret 
¡papeles cómicos, Gregoria Cicarelli y 
Dardes mantienen en rita casi conis- 
tante al público. Ella O'Conmor 
¡muestra una vez más la riqueza de 
¡su temperamento dramático, Leenor 
¡Rinaldi su vis cómica, Tocci su to» 
| rrección, Bengoechea sus condiciones 
[de actor y los demás su capacidad 
para armonizar con este excelente 
conjunto, 


Puesta en escena 


que anoche, juntamente con 


da intención cómica y aplausos ro: 
tundamente significativos acogieron 
las partes dramáticas, de poderosa 
emcción. Es un nuevo gran acierto 
de Vacarezza, que ha tenido tantos, 
y puede afirmarse ha de mantenerse 
largo tiempo en Ja cartelera, 


El tema no tlene novedad 


El tema no tiene novedad. Va 

un: 
nuevo, en el viejo ambiente del 
circo, presenta al payaso y a la ecu» 
yére unidos por un sentimiento que 


Los decorados, bien realizados, 
| vestidos y puesta en escena, ponen 
de relieve el escrúpulo con que se 
e aborda el trabajo escénico en esta 
en €l es apasionado amor y en ellal ocasión. E: público obligó a 1ós dos 
timple cariño, Por eso cuando sigue | autores de la noche, Alejandro E. 
al circo un joven y afortunado ad-|Berrutti y Alberta Vacarezza, a agrá- 
mirador de la ecuyére que espera po- |decer con cálidas palabras sus fran- 
de aprobación, 
habiendo hecho uso de la palabra 
también los primeros actores del con- 
Junto y la actriz Elsa O'Connor. 


TEATROS VA EN CLASIFICADOS 


la llaman, ce siente atraída por su 
generoso enamorado, aunquo no se 
atreve a defraudar la confianza y el 


LA CARTELERA DE 


-Cada uño se baña 
donde puede 


pero eso si, me puedo ba- 
ñar con Jabón Le Sancy 


porque mi 


mamita sabe 


comprar y me compra lo 
mejor a precio conveniente. 


Tal parece decir. este nene 


-que luce por toda fortuna 


su inocencia y su salud- 


El Jabón Le Sancy es hoy 
tan barato como un jabón 
común, pues, aunque la pas- 
tilla se vende a 0.35, com- 
prando la Tableta Le Sancy 
formada por 4 de esos ja- 
bones, gastará un peso y 


economizará 0.40. 


rá 


“HUELE A LIMPIO” 


ore ca 


sg 


-L 


EQUILIBRADO 


Es tan exacto el equilibrio 
de los finos Ingredientes del 
Jabón Le Sancy, que su es 
puma ed completamente neu: 
tra; por eso su uso refresca 
y embellece el cutis. 
-- 


s CATCH CA 
+ Conde Karol Nowina contra ¿Máscara Roja? 
JACK RUSSELL vs, JACK CONLEY 


STRINGARI vs. HABARTA 


EL ESPECTACULO 
PREFERIDO POR LAS DAMAS 


Y 


NERONE vs, BESSIL 


Luna Park 


“Palacio de los Deportes” 


CORRIENTES 99 


nocen 


or 


uerra Contestan al Llamado del Clarín ' 


e fosgeno es casi nueve: Ceces mayor)pos sólidos o líquidos que, pulveri- 
que la del cloro y paraliza la vida!zador hasta convertirse en granuli- 


Gases 
Asolar 


y Bacterias 
án al Mundo 


orgánica en media hora cuando se| 
mezcla con el aire: atmosférico aun- 
que más no sea en una proporción 
de tres milígramos por litro. El fos- 
geno produce envenenamientos en| 
proporciones: absolutamentes inapre- 
ciables; 3o.. cianhídricos que, en ge- 
neral, causan la parálisis del sistema 
nervioso y Cel aparato respirator' 


llos ultramicroscópicos, forman una 
especie de niebla que traspasa el 
cartucho de las caretas defensivas y 
causan- efectos estormutatorios que 
oblizan a quitarse aquéllas y expo- 
nerse a la acción mortal de otros 
gases lanzados en combinación con 
las arsinas, ¿Para qué seguir esta 


La Nueva Guerra no 
Podrá Durar Mucho 


| 


j 


macabra enumeración? Los hombres 


2 

El Gral. Vélez 
A fin de requerirle sus puntos de 
ZA vista respecto a fa. tituación 
planteeda por Alemanía.' hemos 
entrevistado a uno de los jefes 
més prestigiosos del ejército ar- 
gsntino, el general Francisco Vélez, 
quién hace aPenas unos días ha 
abandonado su situación de ac! 
=vidad acogiéndose al retiro, . 

El distinguido militar, destacado 
por su ilustración y que ha téni- 
de oportunidad de conocer de cen- 
ea el osPiritu alemán por haber 
estado en aquel país durants dos 


años, accede ilmente a la so- 
ud de CRÍTICA. 


No creo en la guerra 
le -— nos dico cl gen: 


+ Alemania ha provo-is 


hecho des. 
pués de 
herse prepa. 
rado conve 
nientemen te 
para hacer 
frente a to 
das las posi- 
bilidades de 
suactitud, 
Pero diflero 
aus tancia!- 
mente cón la 
opinión ce 
rriente ento- 


F. VELEZ 

rra, Más que 
la guerra, lo que sobrevendrá en el 
viejo mundo es un estado social 

en toda Euro 

a inminencia del es 
> ra en 
Lor prono. 
Jos distintos 


talfido hótico 
Mex Ínterescs que 
tidos y la situación de 
etados, 
Serfa inzenun pensar «qu 
nia ha ezado a aetual si 
sin tener admirablemente 


Alema 


opoñ 
des 


ese a una eri 
potencias: Ing Francia, 
Italia. Pienso que la £ misma 
de la situación ha de determinar uni 
reflexión muy serena en today las 
naciones antes de lanzarse a la comi 
són de hechos irremediables 


lag gran- 


Alemania retoma su puesto de 1914 1 
realidad lo qué sucede es que 


«ue e 

lles, como consecuencia de 
cía, fué impuesto a los ver 
no tenfan más remedio 0 
sea 6l.en da misma: for 
sia se someti que 1 
poleón 5, después de 
tardt, Los vencedores 
por ese medio la impote 
vencidos — para intentar 
mientras liquidaban la guerra y se 
resar con el naber y la labor d 
éstos, los perjuicios que sufrieron en 
la lucha, El ocn la 
historia ni 11 Pebo ín- 
ternaciónal pí procedi. 
Kempre y así procedió Alemania e 

Pero, a pes: 
estadistas aliados para Jl 
tralización de los vencidos 
último ifmite, cometieron un El 


reacciones 


baste el 


Unio a um pueblo? con tratados y con! 
|competid 


atra raiz der 


[man 
Fla neu. | ct 


tablecimientos de producción; 


DOS los estrategas están de 
acuerdo, dice un comentarista. 
que ha pasado la guerra de solda- 
los, la guerra cuerpo a cuerpo y 
de trincheras, la guerra de 
y grandes concentraciónes de 


po posible. Se vuelve, pues, a la 
forma bárbara de la guerra, si es 
que no toda guerra es bárbara de 
por sí, Para realizar esta lucha de 
destrucción total y rápida, existen 
a disposición de- los gobiernos dos 
procedimientos: la guerra aérea y 
la guerra química y bacteriológi 
ca. El procedimiento segundo ex el 
le:de todos; pues-2-sus 
evidentes cualidades destructivas 
se une el que las naciones guardan 
con todo celo el secreto de cual-, 
quier invento/o procedimiento cien- 
co de destrucción. Siempre sé 
lia dicho que la guerra próxima: 
sería química. 
La guerra química _ 
ierra química no respeto 
apre respetó: la guerra: 
ón civil,-los hospitales, los E 
irá 


eraciones urban: 


¿contra toda clase- de habitantes, sin 
distinción de edades ni sexos; lo des- 
truirá todo, lo arrasará todo, porque 
ej fin de Ja guerra química, tal coom 
se proyecta, es acabar cuanto antes. 
Y para ello es necesario aniquilar al 
enemigo, haciendo desaparecer sus| 
medios. de defensa, de refugio, de; 
vida. 

El soldado moderno — dice André 
—acberá, a sabiendas, asesinar a mu- | 
jeres niños y enfermos: deberá ata- | 
car cobardemente durante el sueño; 
y anínuilarlos, a semejante s-suyos 
que no puedan dars= cuentas «la <u 
suerte; esto es imposible que lo ha-| 
gá mn hombre digno de llamarse! 
hombre, - ¡ 
-Clasificación 


4o., la hiperita (Bas mostaza de los 
ingleses). cuyas nubes son invisibles 
en el ajre stco y apenas perceptibles 
en el aire húmedo, Este gas se ad- 
hiere al suelo tenazmente, en parti- 
cular donde hay hierba, y allí per- 
manece por espacio de varios días, 
produciendo victimas a centenares en LETS ETTO Lo 

aquellos sitios o lugares en dendel Ja experiencia ha demostrado que 
se descansa. En la proporción de|los medios de defensa colectivos en 
siete centímetros de milígramos por; Cóntra de“los gases, carecen de efi- 


litro de aire, la hiperita es mortal; ca el único medio prácti 
a jes el único mi ráctica 
el grupo de las arsinas, compues- | fansalte de realizar . 


to de alcohilados de arsénico, cuer- 


y los pueblos que se ocupan cn la 
invención y uso de estas armas de 
combate se llaman países civilizados. 
La civ ción en este sentido es 
una regresión al estado primitivo del 
hombre en su barbarie más absoluta, 


gene- 
basada en el 


de lós' gases vene- 
Í - 10808 

Entre los denominados pases vene-| 
nosos, loz bárbaros han empleado 0! 
los han preparado-para la prozima ! 
guerra acrafuímica.,. los siguiente 
40, lacrimógenos, que ejercen su ac- 
ción contra la vista y que en deter- 


parálisis de las mucoras, de los ór- 
kanos respiratorios externos, de los| 
imanes y del cstómago;- 20., as-| 
ntes (cloro, palita, fosgeno, -ni- + 
trocloroformo). La energía tóxica del | 
* * 


<= 


FS 
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jefes de estado | 
lor pafeos que | 
n más | 
yn 
tao er 
sido utópico. 
pecialista en derecho 
público, 1 
primordial de los 
sn destino como 
ideas, por sobr 
de ma 
endores 
de la n 
mún es ue e 
imonte abs 
ordinario, 
Reflexionando en do qué ez el vom 
bre, | destino de la: humani 
que Hecho a Vivir 


En ese 
los ce ¡ 
to por los ven- 
Iso. más al 
el orden e 
itima defensa, 


enxando 
han 1 
han querido 
de sojuzga- 
por lito | 
sho bien o 


todox los puchlos que 
air de uni sita 
miento, trat 
desenvolvimien 


que es impos 
leyes, cuando 
para 

vament 
mania. 


o pl 
lr de-exc dol 
eso ex la í 


blo tie 


ha hecho A 


Una grave sltuación 

8 enorme pensar en tha puerra. 
Pero es indudable que la altuación es 
grave, y, por lo mismo, ella sc ao, 
lucionará pacíficamente, Hay 4ncóy: 
nitas que ca preciso despejar previa 
mente a cualquier acción, Tal ocurre 
con la actitud que adoptaria ante un | 
conflicto armado los países seprega- 
dos de los imperitón trales, y que 
tienen anillonea de habitantes, Polo. 
nia volrió a reconstitsirac a expen. 
de Austria y de Atewania. Poro 
uta vida de 104 estados m9 +4 como 
er da vida de los hombies, en la qu 
es sentimiento de grat tiene mo- 
iulidaces dominante sobe 
se dehen a aue puel 
tito nadie sabe ena + 
de Polonia y de los 


z Í 


de la historia de la guerra! 
aturalmente que la actitid ale-| 
na significa pre 1 ade. | 
eutada erla en caso” de 
L ejemplo de fa 

perfectamente militarizada. 


error dejando in la constitu 
del Reich. No es lógico ni 
humano mantener 2ojuzk; 
pueblo de 80 inillones de babitantes 
máxime sj se tiene en cnenta el espí- 
ritú metódico del pueblo alemán y la 
firme cohesión patriólico con que 
sienten au nacionalidad, Debía espe- 
tarse que rompería sus cadenas en 
cuanto las fuerzas se lo permitieran. 
Se tri retom 
corresponde en el concierto de los 
pueblos, no cs más que el campli 
miento de su destino como pueble 
Por encima de Jos tratados está 1 
* defensa de los pueblos 
A] mismo tiempo que 56 realizaban 


Mo 


r ej puesto que 16; 


o qe exue mente Jo inis- 
mo ocurre con la marína mercante! 
nlema ausceptibl de convertirso | 
de la noche a la mañana en una 
tente marina de Lo mismo 
en lo que resy querra quí; 
mica. Pero en esto ! 


do secretamente 
guerra y Jas nu 
cubrimientos se han efec- 
tuado nto en mo en 
lax demás potenelas. hay duda 
que desde este punto de vista se ha 
aumentado el poder destriictor de Jos; 
elementos bélicos, tanto de una coro; 
de otra parte. 


Laltrileto 


¡ pudlend 


Lbitro en lor destinox de 


LA SOM- 
BRA terro- 
rífica de los 
nuevos caño- 
nes amenaza 
ahora a todas 
las ciudades 
de Europa, 
que invirtic- 
ron siglos de 
constante la- 
bor para al- 
canzar la be- 
lleza y el 
progreso que 
las convirtió 
en cjamplos 
de civiliza- 
ción 


Europa Sólo Puede Prepararse 
Para Defenderse y Vencer 


Por MARI 


A negativa alemana a tomar en consideración la nota franen-itallana 


agrava hn omár la situnción in 
me cada vez más claramente 
hará nor hocer imnosihle niterlores 
En el fondo, Mitler demuestra 


completamente indiferente y 


de desvinenlar a Inglaterra «el 


ralidad, No es mn 
rizoción de la aviación 
Wne<eh, vropuso a Intl: 
Alemania se comprom 


disp 


soc 


le la 


ano Tnglate 
ironeo, 

turalmente, recho 

nde sus esfuerzos 
Inxlaterra «e halla e 

exta serfa en 
mucho 

Y fra una 

»mereiol: soria de C 
alles, To Feorge 
ra alemanex, la 00 
irarse que con la gu 
dmnpins” por Alemania. Hoy no 
ofrecen vara Inglatotra otros objet 
Añíinse que, sl «e desen hace 
elonex lo están haciendo desde ha 
el “divide et impera”, debería con 
prova se 
rivales, Cuando 

fa sobre Europa esperaría a Franc 


futura. E 
do de Vi 


huones de $ 
An 


vor evita 


ane 


O MARIANI 


r“ternacional. La actilug del Relch nsv- 
los asnectos de un desafío que termi. 
nerociaciones. 

ane Ja. presión de Francia e Ttalia la 
que la finica preocnoación suya en 
bloque continental y" obte: 
nadie que, pocos días antes 
M civil ej embatador alemón en Ton- 
aterra la concertación de un convenio 
netería a no intensificar las construc. 
uta la supremacia británica sabre lo= 
sms relvinglonelones coloniales, A 
no se inmiscuyora en las cuestio 


eto nora 


crra 


zó la propuesta, nero los que se ma 
un confltet cbherfon también con. 
lÓn Incómoda, pues de intervenir 
absolutamente dezinteresada y 
der y ra 
gran pofenein naval, era la únle an 
n Bretaña y vosfa colontan. mel 
obtuvo el desfondamiento de todos los 
upnelón por mandale de-sus colonias. 
nerra xo ha destrufla la positilidad de 
podría obtener ventajas iguales ni se 
Ivox bráeticos, 
ro política borgiana 
co un decento. aque $ 
isiderarso que Inglaterra 
lo en un continente con 
sen desarmada Alemania, 
ola. 


como todas laz na- 
debe recordarse 

pudo ser Ar 
Francia y Ale 
In hegemo- 


Resistencia explicable 


£e comprende entonces que on Inglaterra los filofascialns, 


Mort v Inhoristar de la opaste 


con elorta frisidad el rearme de Alemante 
ernos de Lo 
na se armalin «e 


Por otra parte, 1 
nce pñor que Alem 
sono hacen más que hacer 

peor todos los serviel 

lado que Alemania se 


ponenbilidad veamos al es posible 


i 
| convención internarional-qne garantice la paz", 


eslstencia, n “comprometorso en un 
guna ventaja, se hallan todavía pr 
do y 


en la guerra 
Alemania mantiene a elnco mm 
hace trabajar con ello n lar ind 
a sus málicios y clausurar lar 
nes de hambrient 
el caos de la desesperación y que 
El comunlamio 0 la guerra. € 
ta guerra; Inglaterra deberá consta 
mana señalaría la primera victoria 
la conavista del mundo, Y aunane 
klaterra se verá amenazada 


La cuestió! 


Desde el punto de vista del 
loz tratadow,: en lo que se basan 
testa demasiado fucra de moda 
tados solamente para > violarl 


no «uerer comprender que, cualquiera que sean los pactos | 
que firme, Alemania se halla en tal condición que fatalmente debe caer 


se hallarían en la calle en revolución, que produciría 


mañana. 
Deberá decidirse entonces a Intervenir, pero yu resistencia es expli- 
| cable. 


Hace diez añox que se firmaron 
Francio, Inglaterra. Italia, por el trata- 


ES LA AVIACION, al decir de los técnicos, la que decidirá la 

nueva guerra. Su alcance y posibilidades de destrucción son ahora 

tales, que sin exagerar puede asegurarse que la guerra que se ave: 
cina tracrá consigo la completa decadencia de Europa 


Uno Ro. 
lón como Lansbury, puedan consldorar 
Iree Roma y París. sablan desde 
retamente. Tas declaraciones de 
público un hecho sabido por todas las 
los de esplonaje, Y lí tesis inglesa pa- 
decide a asumir públicamente la res- 
limitar sus armamentos y reunir una 
"En Londres, debido a la 
conflicto ntruista-sentimental sin nin- 
openson y tener por posible un acue 


cen advertencia de los preparativos Italianos para la conquista del rel= 
no del Negus. 

No se comprende por qué las naciones que forman el frente antl- 
que Alemanta está violando desde hace diez años. Alemania ha pagado 
tudosco descubren recién hoy que Alemania viola los tratados, tratados 
la destrucción y devastación de la guerra de 1914-1918 solamente con 
la maniobra de la inflación y con dinero pedido prestado a lox vence- 
dores, dinero que se nlega a restitufr, por el cual no paga siquiera los 
Intereses mientras adopta tranquilamente el rearme para recomenzar la 
contienda, 

La indulgencia de Jos ex aliados ha durado mucho y largamente. 
Por debilidad, ban dado a Alemanta el convencimiento que lo puede osar 
todo. Joy es demasiado tarde para destruír este convencimiento. Ya no 

queda por fuerza más recurso que las Armas, 

No se snbe lo que puede servir unn nueva convocatoria de la Lira 
de Jas Naciones si Alemania no pertenece a tal Liga no se halla dis- 
puesta a dejarse intimidar por manifestaciones platónicas. cuanto a 
la tener una solemne discusión en Ginebra sobre 
lo paíse pe 13 z aso duda Lys naciones 
obedecen slempre n sn egoísmo, a sus intereses, Nosotros creemos que 
la guerra podría retardarse solamente hasta el día en que Alemania die. 
ra los últimos retoques a su preparación y se sienta lista para la con- 

- El punto neurálgico de la situación es Varsovia. Si Laval y An- 
thony Eden logran convencer a Polonia que debe desvincularse de Ales 
manía y abandonarla aislada en el conflicto —el Japón está lejos y Hun- 
gría, Bulgaria y Rumanía son factores que no se toman en cuenta— Hitler 
medirá a la fuerza el riesgo de la gran Aventura... 


illonez de hombres bajo Ins armas y 
trinz de guerra. Si tratara de licenciar 
ricas de elementos bélicos, sels mitlo- 


quizá acabara en el comunismo, 

laro que la reacción alemana prefiere 
erar por lo tanto que una victoria al 
de un pueblo que tiene un solo Ídea 
no estó amenazada. de inmediato, In= 


n. del derecho 


«derecho internacional, la violación, de 
las” notas de Francine Malla, es una 
los tra- 


cacia y que la protección individual i filtrantes 


do de 1908, se hablan comprometido a garantizar la independencia e in- 
tegridad de Abísinia.. Moy Francia e- Inglaterra ¿impiden a la Liga de 
las Naciones que tomen en consideración las notas de Abísinia que: ha. 


o 


Pero lo elerto es que Alemania se ve obligada, siempre por razones 
de política interne, a recurrir al remedio extremo de la guerra y que lo 
único: que le resta'a' Europa €s prepárarse para la defensa y para Vencero 


ron en Francia pasados los primeros! 
momentos de sorpresa ante el ataque 
alemán, Las primeras consistían en 
una especie de almohadilla empapa- 
da en hiposulfito y carbonato sódi- 
co en solución glicerinada y sencilla- 
ment< aplicada sobre la boca y na- 
riz. Cuando, se descubrió que los. al 
j manos utilizaban el fosgeno y el áci- 
¿do prúsico, se emplearon los abso;bea- 
tes constituidos por capas de tejidos 
presnadas de fenato só- 
dice y acetato básico de n6quel. S> 
perfeccionó luego la mascarilla con 


empleo de mascarillas que se idea- | dispositivos especiales para la pro- 


2% 


MILLO: 
NES de: ma- 
dres .como 
ésta, que han 
llenado su 
vida con el 
desvelo y la 
¡ilusión del 
¡ hijo, tendrán 
que entre 
garlo ala 
carnicería 


A humana 


tección de los ojos contra %os gases 
Jacrimógsenos- 
La guerra del bacterio 

Hasta ahora son los bacilos del ti- 
fus y del cólera los más mimados 
los bacteriólogos que aman la gu 
rra. ¿Basta esparcirlos desde el aire 
para que la contaminación se pro= 
duzca en horas o en días? Esto es 
justamente lo que se discute en 
los más versados en la mate: Pa- 
ra que la epidemia se desate y diez- 
me 0 fulmine, los micrablos nece: 
tan un “medio propicio”. Sobre el 
particular hay seguramente medios 
propicios que son guardados secre- 
tamente nor los Estados Mayores de 
los ejércitos. Los bacilos de la f'ebre 
tifcidea son peligrosísimos cuando se 
incorporan a los alimentos o al agua 
potable y son ingeridos en masa por 
personas anémicas, i 
nutridas y que no se vi 
atienden desde el punto de y 

iéni población mal nutri 


pudiera con 
cabría aún esterilizar los al 
mediante sistemas como el de la 
cocción o el uso de sistemas quím 
cos que hacen la contaminació 
si imposible. Replican a e: 
médicos, que los bacilos qu 
teriólogos de todos los países y 
paran a la sombra de los Estaño: 
Mayores, son de tal vir 
resisten a cocciones ya Ss 
nentralizanjes, Quedan 
profilácticos la vacun, 
el tifus ha sido experimen' 
fortuna. Lo que no se pued: 

lores de 


a otros 


Los Ex Combatientes Tienen 
Motivos Para Ser Pacifistas 


Habla un VETERANO 


CEN motivo de la gravedad que 
asume la situación política eu- 
ropea que hace presumir el esta- 
Mido de una nueva guerra mun- 
dial, hemos creido opertuno pul- 
sar el sentir de los veteranos fran. 
ceses que radican entre nosotros. 
Con este objeto. nos dirigimos a 
la sede social de la Union Nat 
nal des Combattants, donde encon- 
tramos al antiguo subteniente de 
la guerra mundial, Mr, Jean La- 
rrouy, actual directivo de la Unión, 
quien nos declaró lo siguiente: 
El patriotismo francés 

Los veteranos franceses somos 
pacifistas, Los hombres que sufri- 
mos los horrorca de la Última gue- 
rra y que en gran parte llevamos 
en el cuerpo su destrozo, 
mos amarla, Francia también es pa- 
clfista. 


¿Vero el rearme alemán? — M- | 


sInnamos, 

uestro país no desconoce el 
derecho de Alemania a rearmarse. 
4 lo que se npone es al uso mani» 
fíesto que aulera hacer con ese ar. 
mamento, Fl mismo Tratado de Pan 
de Verealles ya contemnia. en sus 
cláusulas aleunas modificaciones 
poro con toda claridad y nrecisión 
establece los caminos que deben em. 
blearee para conseguirlas Y que son 
la Sociedad de las Naciones y los 


tratados > commeidad 


El Pacto Oriental 

Por lo mismo es un error plan. 
tear el actual problema politico de 
Alemania nursmente *n el rearmo 
alemán. £ata en realidad radica en 
el Pacto Oriental. Se lo hs bro: 
puesto a Alemania que se adhiera 
al Parta Oriental y es un hecho rel 
y prsitiva que se ha negado termi- 
nantemente. lo que outere decir qua 
atpira a tener las manos lihres para 
realizar -u rusño dorado de expan- 
sión territorial y hasta de un Sacro 
Imperio Tevtón. 


La máxima dificultad con .que 


no pode | 


tropieza el mundo en el trato inter= 
nacional con Alemania, no radica 
tanto en su potencial 

y física cuanto en la espiritual, Des= 
de hace años se ha venido gestando 
un espíritu guerrero e imperialista 
en el pueblo alemán que apenas pu= 
do str detenido por un momento 
con la derrota de 1918, pero que 
ahora, ya repuesto, vuelve a levan= 
tar las alas con redoblado vigor. 
Asi que mientras no se destruya pde 
completo este espíritu guerrero ale- 
| mán, el mundo no podrá vivir tran- 
quila y tendrá cue mantenerse ar- 
mado y alerta para cualquier atagus 
rePontino 

“Nous marcherons” 


—;Partirian de nuevo los vete 
engrosar las filas del ej 
su patria, en caso de una 
cabo duda que € 
Mis mn! 
dos para combatir pcnpar 
vo su puesto de honrar fronte al 
migo y en decfnsa de la patria 
como siempro y a través e su 
riosa historia, ha llevado en s 
handerasx los mejores y más nobles 
idsnles de la humanidad, Créannos 
ustedes, pues, que los franceses re- 
sidentes en la Argentina cumplir: 
mos, llegado el caso, con muestro 
deber, 
-¿Cres usted en la posibilidad de 
que estalle pronto la guerra? 
2vamente no lo creo. En eso 
no comparto el pesimirmo de la 
prensa mun dia), Una guerra en es- 
tos tiempos dados los adel 
3 sorfa tan desastro: 
es posible que la de 
realmente en serio, 
de mi que es pweciso tener 
cuent 1 mundo es presa do mio- 
do porque conoce lo que puede sor 
tia nueva ¡puerra y entonces aRrAn: 
da el peligro, Pero, de todos modos, 
si ésta llegara a producirse los fran: 
ceses estamos listos para cualquier 
sacrificio 


JABON 


'ELGAUCHO” 


COMPAÑIA SWIFT 
e DE 


LA PLATA 


que penetra y Umpia. 


¿vale la 
ingleses 


co. El caso era traer al 

campeón, británico o al que 

se le acercara mucho, por- 

el football in- 

glés sario que vi 

niera su mejor representa- 

ción. Ya Estamos cansados 

de ver equipos que, a pe- 

sar de ser “made in En. 

gland”, no significaban na- 

da- allá aquí. Después 

que Jos ingleses nos. ense- 

fñaron a jugar — y su cá. 

tedra terminó en 1909 con 

ej Everton y Tottenham 

Hotspur — ya no intertsó 

más la nacionalidad de los 
cquipos que vinieron. Sw 

don Town. que mostró, Ju. 

- gadores de alta calidad. sin == 

h rtido; empató dos veces, Exeter City perdió y empató y 

heno viniatón los escoceses del Third Lannark y del Motherwell y los in 
Glezes del! Plymouth Araylle y Chelsea, que nos dosencantaron por e 

pleto de toda ilusión de volver a ver maestros del popular deporte. 


* ok 


JARA ¿QUE, ENTONCES, VAMOS A TRAER UN MANCHESTER 
City. que no puede ser ni más ni menos que un Exeter o ni ce 
herwell? Está bien que ya no podemos esperar que nos enseñie ni el mis. 
mísimo Arsenal — una especle de River Plate ínglés por sus grandes pre- 
clos —. pero tampoco podemos admitir que nos manden un equipo ae 
además de no significar nada en Inglaterra, donde su larga historia el 
más vulgar, ni siquiera tiene aquí la atracción que, por ejemplo, ofrece ma 
el Everton por el simple hecho de habernos visitado hace un cun 
siglo. Debe, pues, desecharse la idea de tracr al Manchester y pia 
traer a la afición local buscarse un equipo que, aparte de ser simpát co 
para la afición, permita, por su bajo costo, no arriesgar capitales y en 
cambio ofrecer la posibilidad de una discreta ganancia. Tal sería un cua» 
dro español — cualquiera — que pudiese venir integrado por figuras de 
Ja talla de Zamora, Quincoces, JLangara, etc., que tendrían la mejor Aco- 
gída de parte de nuestro football y que llevarían a las canchas a o En 
colonía española. Los ingleses, por lo caro que cuestan, o vienen Jos €. 


Jores o no viene ninguno. 


QUINCOCES 


Otros tiempos 

añana juegan en el interior los equipos superiores de River 
Plato, Ss ME y Boca Juniors. Uno en Córdoba, otro en Mendo- 
za y el tercero en Rosario. En otras épocas, los equipos porteños que 
salían en jira por provincias, iban en tren de “'maestros': a enseñar, 
y como "“propacandistas del foatball”: a crear ambiente. o, as 
cosas han cambiado fundamentalmente. Los teams que van al inte- 
rior ya no enseñan a nadie porque aá se encuentran jugadores tan 
buenos o mejores que los nuestros, y tampoco van a hacer ninguna 
propaganda en favor del football, que ya no hay quien no lo canoas 
Ahora van a confrontar fuerzas y a hacer negocio. A jugar de ¡gua 
a igual. Los que van, ganan y pierden, así sean los mejoros expo- 
nentes del football porteño. Y es que vivimos otros tiempos, En el in- 
terior del país no solamento se ha aprendido a jugar, sino que, ade. 
más, se convirtieron sus clubs en vivero de jugadores, destinados de 
manera especial a surtir al football porteño, que con ellos ha llegado 
a alcanzar el más alto grado técnico. 


AARTICULARMENTE IMPORTANTE SERA EL MATCH ENTRE BO- 

ca y Newell's Old Boys. Se trata de los campeones porteño y rosa- 

- rino y, además, la circunstancia especial de que el segundo haya realiza. 
do una campaña tan brillantísima en esta temporada de verano, derrolan- 
doa cuanto equípo fuera a su cancha y obteniendo, además, algunos triun- 
fos significativos en otras partes, ha tenido la virtud de crear una expec. 
tativa pocas veces observada, porque la afición rosarina y porteña qule- 
ren ver Jo qué hará el team de Newell's frente al más representativo de 
los cuadros de csta capital. Se han sostenido a este respecto muchas po- 
lémicas, atribuyéndose los triunfos del viejo cuadro rosarino a la inferior 


calidad de; los que lo visitaron Ahora:se trata de enfrentar, 4. uno qe 0 y Y p T 


«mejores y entonces se verá hasta: dónde da la potencia, 


conjunto: rojinegró,-..: v 


* * 
1 AS ELECCIONES DE MAÑANA ¿¡NTERRUMPEN EL CAMPEONATO 
4 de primera que recién acaba de iniciarse. Se jugarán solamente cua- 
tro partidos en jurisdicción de la provincia, pero todos ellos carecen de 
interés. Lanús-Tallcres interesará a la afición local por la circunstancia 
de haber estado fusionados sus dos equipos en la temporada anterior. 
Quilmes.Huracán debe resolverse por un fácil triunfo del team de Patri- 
cios, que ha entrado al campeonato con los nueve puntos, Racing-Oeste 
es posible que termine, como el anterior, a favor de Racing, y por fin G. 
y Esgrima-Tigre, lógicamente debiera finalizar con la victoria fácil del 
primero, que actuará de local. 
e ke te 

OS PARTIDOS MAS BRAVOS QUEDAN PARA EL DOMINGO EN- 

trante, fecha en que se jugará el primer gran match: San Lorenzo 
sontra Boca Juniors. Entonces, se tendrá oportunidad de ver lo que es- 
peran los aficionados o sea cuál vale más de las dos estrellas negras que 
an sido contratadas por aquéllos clubs. Domingos y Waldema tarán 
frente a frente y entre ellos será el duelo principal del partido 'e Cn. 
cuentro establ la primera suma record en concepto de recaudación 
de la temporada actu: 


Los últimos chismes que me trajeron 

—Los dirigentes de Racing no concurrieron anoche a La Plata, como 
pe esperaba, para tratar el asunto del pase de Naón. Es posible que la 
semana próxima se reanuden las negociaciones con Gimnasia y Esgrima. 

—El jugador Roberto Sbarra ha recibido una propuesta de 20.000 
pesós para jugar en un club de Milán. Todavía no ha contestado el pla- 
yer, pues tiene contrato con Estudiantes hasta principio del año entrante. 

—Con motivo de encontrarse lesionado el zaguero Santia será de- 
signado López como integrante de la delegación “funebrera” qu ac- 
tuará el domingo en Junín. 


—En la última reunión efectuada por la junta directiva de Argen 
tinos Juniors, concedieron pase en blanco a los jugadores Tomás Co-¡ 


lao, José M. Porro y José Lobianco. 

—Es casi seguro que mañana en la escuadra supérior de los quil- 
meños hará su debut un centrehalf paraguayo, P. Alvarez, quien du- 
rante la pasada temporada actuó en Corrientes. 

—Por no tener puesto en sus equipos, han desechado los dirigent 
de Racing el ofrecimiento del jugador Mouchet que habían hecho los 
de Progresista. 

—Continúa con buen éxito la venta de estampil 
co centavos por goal que ha implantado una comisión especial de Boca 
Juniors. con el fin de contribuir a la construcción de su nuevo estadio. 
Hasta anoche habían recolectado mil trescientos pesos, 


s denominadas cin- 


y BOTINES 


La Presencia de: Boca, 
ha Despartado. Interés 


E 


Esta tarde parte hacia Rosario Í£' 


delegación de Boca Juniora ate Íúe 
gará mañana con Newell's Old Boys, 
Por virtud de diversas circunstan- 
elas, Ja visita del campeón porte 
fío resulta todo un acontecimiento 
en-la Chicaro argentina. Enxfrentar£ 
al campeón de Rosarío y, de esté 
modo. el partido tiene casi la misma 
trascendencia que aquellaz célebres 
luchas vor el título de campeón as 
gentino, que otrora resultaran jorna- 
das excepcionales del football na= 
a 

En Rosario. la noticia del as 
de Boca Juniors ha Prodecids. as 
movimiento de entusiasmo tan gran= 
de, y ha reclamado una expectativa 
¡tan llamativa, que puede anticipar- 
se que muy pocas veces se ha visto 
Hal pecocinación ea los círculoa de- 
vortivos_ de la cludad san: 

La popalaridad de Boca Saniore” 

Pocos clubs de Buencs Aires tie- 
nen tan sólidos y arralgados pres- 
tizios en Rosario, como Boca Jy- 
iniors. La misma amistad que man- 
tienen con Newell's Old Boys. am- 
pliamente oslidario en odos los or- 
denes del deporte, contribuyó a su 
tiempo a hacer más cimentada esa 
fama y simpatía de que foza el 
campeón de Buenos Aires. 

Se  vresume fundadamente una 
afluencia excencional de espertado- 
res al estadio de Nell's, afraídos por 
el prestisio innegable del campeón 
y vor la nombradía de sus excep- 
cionales jugadoreg considerados en 
su mayor parte firuras cumbres del 
srort. 


t 
El tren expreso de los “hinchas” 


Boca Juniors ha «uerido también 
ir a Rosario, con toda la pomda y 
sensación que fuera menester para 
hacer honor a su título flamante. 
Ha fletado un tren especial, con pa- 
sale a precios módicos para sus 
hiachas, pudiendo anticiparse que 
más de 500 aficionados boquenses 
concurrirán a la vecina ciudad. pa- 
ra presenciar el partido de los cam» 
veones amigos. 

De este modo, la visita de Boca 
se produce rodeada de atractivos 
singulares. aparte del prestigio de 
los dos cuadros, que hublera basta- 
do para “darlo la mayor categoría 
mosikt: 

Boca jugará con tedos sus titulares 


El conjunto boauense jugará con 
su mejor cauiro. Lo interrarán los 
hombres considerados titu 's y de 
este modo tlene asexurada la lucha 
particular lucimiento, pues es bien 
conocida la capacidad de los fura- 


REAPARECERA 


ss 


"Quilmes Sólo Opondrá la 
Resistencia y el Entu- 
siasmo de sus Players 


Romero Y 

Masantonto, 
Quilmes: (No 
¡ Si bien es cierto 
propio field puede resultar 
versario peligroso para 
contendor no puede desconocerse la 
gran chance que llevan los de Pa- 
tricios en este partido donde sus 
probabilidades de éxito son mucho 
mayores que las del team adversa- 
rio. 


designó nún el equipo). 
Quilmes en su 


Reaparecerá Masantonio 
Uno de los motivos de atracción 
de este en- 
cuentro lo 
constituye 


Masanto- 
nio, que des- 
pués de los 
prácticas 
ef uadas en 
lo que va de 
la semana ha 
demostrado 
haber recu- 
perado sus 
mejores con- 
diciones. 

May ver 
dadero inte. 
rós en ver 

—_—_—- qué es loque 

lnea delantera de Huracán con 

la Inclusión del goleador del Parque. 

2 indudable que al lado de dos 

e las conxdiciones de Bal 

del eantafecino Galateo, 

| Masantonto debe producir perfor- 

[mances muy superiores a las que 

¿nos tenía acostumbrados el año pa- 
sado. 

Los dos hábiles entrealas sabrán 
sacar buen partido de lia extraor- 
dinarias condiciones que posee el 

dor nacional, 


rael Match con Newelts 


un ad-| 
cualquier | 


As: 


e 


5 


15 
l 


los arcos contrarios, Serán, sin 


uda alguna, éstas 


dos de las figuras más populares del campeonato 


que recién comienza. 


tusiasta es capaz de oponerles a los tslógica, Quilmes tiene poco que ha-lsuna nueva demostración 


cracks de Patricios 
resistencia. 
Los muchachos de la 


trenando activamente, deseosos de 
producir una performance superior 
QUe los permita consagrarse como 
adversarios temibles de los cuadros 
calificados, 


una enconada 


cer frente a un adversario de la c 
pacidad de lque le' tocará enfrentar 


pintoresca | mañana, pero como en materla de- | cer 
localidad del Sud se han venido en-| portiva la lógica 


parece completas 
mente divorciada con la realidad, no 
sería de extrañar que los quilmeños 
sorprendieran a la cátedra pegando 
el gran batacazo. 

Los cracks de Patricios tienen una 


¡Después del auspicloso debut que 
tuvo en el presonte certamen, al ven. 
media docena de goals a 
Lanús, da de Patricios es- 
pera con mal disimulado Inter 

to nuevo compromiso en el cunl se 
podrá apreciar de lo que es capaz 
el team que el año pasado se acredi- 
tara la tercera rueda del campeo- 


l descuido es capaz 


Tesorieri Dice que Ningún Back 
Derecho Asombrará a los Boquenses 


MER: 'Tesoriere, el gran “Merico” de Boca Juniors, vive aún a 
pesar de bus mos de alejamiento de los fields, en el corazón de 1: 
hinchada “zeneize". El recuerdo de sus extraordinarias Perlormantes: 

su figura elegante y estilizada y:su entrañable cariño por los colores azuk 
oro, l* han dado ubi popularidad y le crearon un afecto que 20 pueden 

«lvidar los hinchas de Bota. "Me 

sico”. que no puede tampoco aban- 

jonar completamente el deporte, 

Pués el domingo irá a jugar con 

su team a San Pedro. sigue al Ro- 

ca y aunque no es un constante 

espectador. a veces cuando revive 

en_su espíritu el recuerdo de sus 

hazañas. concurre al escenario de 

sus grandes triunfos La palabra 

de Tesoriere, presexció el match 

contra Vélez, adquiere toda la sa- 

biduría que le acuerdan su expe- 

riencia, su amor a] club y su des- 

interés actual. 


a a 
No se puede decir nada de 
Domingos” 

—Seguro, le decimos. que fue 
al partido: porque no puede subs- 
traerse a esa enorme curiosidad 
que se apoderó de la afición ho- 

Quense: ver a Domingos. 

Asi cs, pero también querla 
ver un poco de football, y sobre 
todo al Boca, 

—¿Qué le pareció Domingos? 

—Yo creo en primer lugar que ningún back derecho, por melor que 
sea, podrá deslumbrar a los hinchas del club. Precisamente nuestro equi- 
Po se destacó siempre por los notables jugadores que tuvo para ese 
puesto. Comenzando por Chito Garibaldi y pasando por Benincasa y 
Cortella, para terminar en Bidoglio que para mí fué el zaguero ar- 
sentino más comp'eto. Por eso aunque resulte un fenómeno, es dificil 
que nos haga olvidar a aquellos que ler citó. 

—¿Pero será tan bueno como dicen? 
—NXo puedo darles una opinión concreta. Un partido sólo no basta 
para juzgarlo definitivamente. En realidad mostró muy poco pero hay que 
esperar. Parece, por lo menos que tiene clase. Lo ví hacer una sola ju- 
gada: quitar y apoyar muy bien la pelota. Habrá que esperar des o tres 
partidos, A xi 

Valussi, un sacador de pelotas” 

—¿Y Valussi? 

—Es bueno. 

—¿Como Muttis? 

No! .Este es sólo un gran “sacador" de pelotas. Muttis era mas 

completo, 

—¿Le parece que puede progresar? 

—Según la edad que tenga, 

—24 años. 

—Es difícil; cuando se tiene una característica de juego, no es fácn 
abandonarla. Pero será un hambre de provecho en el team. 


defensa no me convence 

—¿Y el resto de ia defensa? 

—En general no me convence. El arquero ex muy bueno. En cambio 
la línca media es floja. ALÍ sólo hay un gran valor consagrado: Lazzattl. 
Vernieres es discreto y muy inferior a Médice y en cuanto a Martínez tie- 
ne todos los defectos de “pucho” Moreyras pero ninguna de sus virtudes, 
Si Domingos responde a sus antecedentes, entonces puede reforzarse mucho, 

0 Ñ 
El ataque es como los de antes 


—En cambio, prosiguió Tesoriere, la linea delantera está a la altu- 
ra de los prestigios del equino, Es como la de antes. Rápida, efectiva 
y de acción vistosa, Dos hombres técnicos como Cherro y Benítez. re- 
guían el dinamismo y entusiasmo de Vara'lo. Los punteros buenes tam- 

ién, mejor el izquierdo ”»4 el derecho, 

O PES ” 
Mejorará aún Boca 

—i¿Boca juera como antes? 

—No me gusta hacer apreciaciones de esa naturaleza. El domiazo, at 
¡tuó en forma un tanto desorganizada, pero teniendo en cuenta aque fué 
su primer partido oficial y que es un tcam armónico por excelencia de 
acuerdo a su tradición, mejorará sin duda una vez que haya mayor com- 
prensión entre sus hombres, 


refiero once muchachos entusiastas, pero no estrellas” 


«=-¿Cuáles Jes parece los equipos con más chance para el campeonato? 

-—Es muy pronto para opinar. Todavía no he visto más que a Boca. 

—¿No le gusta River? 

No sé cómo estará esta temporada. Pero quiero decirles una cosa 
queno es de ahora: prefiero un equipo integrada por once muchachos entu. 


slastasyno por oncerestrellas, sín amor al club y aue cada uno hace lo 
; Les Ple Co : 


/ 
(aer 
fei 


pe w S ; .. 
CON BELGR ANO' Se Eligieron los Referees 
comisión de referees de la Aso- 
[las siguientes designaciones da Árbi- 
M l LLONAR ] 08: para' los matches de cuarta es. 
ipecial que ge realizarán mañana en 
los fields provinciales como prelimi- 
antalla 
Mendilarza. 


¡para los Matches de 4a. 
JUGARAN LOS! coco 5 cos 0 4 
Mucha Expectativa ha 0 Said 

. De la Torre. 


Provocado Este En-| 
cuentro en Córdoba 


Racing y. 
G 3 


Antonto Liberti, que 

desde hace uno: 
Córdoba, M. Clauso, v. 
Carnelli y el plante de juradoros 


En el rápido de 1 
tió anoche para € 
ción de River Plate, que Ñ 
enfrentará al team superior de Bel- 
grano. uno de los clubs más podero- | 
sos de la docta. 

La nueva presentación del pode. 
roso equipo porteño en Córdoba ha 
logrado suscitar gran interés, y no 
sería nada difícil que mañana se| 
estableciese en esa ciudad un nue- 
vo record de boletería. 

Belgrano acaba de renparecer des- 
pués de la relache impuesta por € 
periodo de receso, enfrentando a . 

Rosario Central. con quien nizo un | US, AUS eueata en Ésta con 
O IES RENCIA, pestendo Por li [rorerano se han entrenado 1 

Sí blen es cierto se destaca la ¡Mente dnrante la presento, 
chance del conjunto porteño la 1 O AN 
cha promete asumir lucidas proyeo- E 
clones y dará motivo a un cotelo EL 
interesante por cuanto Belgrano le O cnOD ARETES 
opoxdrá gran resistencia y al menor O aldo ARTO E SRCAEA 

de batino. calenla que se superarán los rocorís 

Cómo fué la delegación de River | anteriores, establecidos. procisamone 
La «delegación está presidida por!te frente a este mismo adversario 


Cuello, 
y a, Ma- 

lazzo Landoni, Moreno, Bernabé, Las 

go y Mazareno Luna. 

Expectativa en Córdoba 

despacho de nuestro 

sal nos da cuenta del Inte: 


s 
rtido. Dice a 
prrespons hh 


Un 
pol 
ha provocado el 

(De nuestro 

CORDOBA, Esptrase cor 

| gran interés la venida de River P! 


INo tolere hojas defectuosas! 
Los Gillette legítimas 
cuestan menos, 
a fin de cuentas 


¿Quiere una atestado 
perlecta? Solicute el 
Tolleto Mostrado en 


colores. 


PALMER 4 Cia. 


Gillette == 


s lidudable que de acuerdo a la 


magnífica oportanidad hacer 


nato profesional. 


PLENORRAGIA | 


No utilice métodos descartados como s 
vajes y las inyeociones de tripaflavina, No utilice 
tampoco la “último novedad”, pues ésta no ha po: 
dido ser suficientemente estudiada, 
Los médicos de la Agrupación Médica Argentina 
conocen todos los medios propuestos para el tra: 
tamiento o cura de la blenorragia, así como tada 
elése de antisépticos que pueden ser adoptados a 
cate fin. 
Para no jugar Vd. con su salud, a los primeros 
sintomas de enfermedad, por leves que ellos sean, 
debe concurrir a los consultorios de la AÁgrujnr 
ción Médica Argentina, donde se cura la blenorra- 
gia en menos de 40 días 


Horario: 10 a 12 y de 15 a 21 
NDIDA POR MEDICOS EXCLUSIVAMENTE 


Sin practicantes ni enfermeros 


PARA LA 
CURA delo 


¡REN 


“Teléfonos: Rivadavia, 6800, — C 


SRITICA: — El Diario de Búenos A 


el Para:Toda la República. -— Sábado 23 de Marzo de 1935 


“PAGINA CATORCE 


La “Academia” Puede Mañana Conquistar su Primera Victoria Frentea F.C.Oeste 


"Regatas de Yates 
Habrá Mañana en 
-el Y. Club Olivos 


Inténsa actividad náuticahabrá ma 
ñana en el Yacht Club Olivos y Ar- 
gentino, disputándose en cada una de 
les instituciones mencionadas tres re- 
gatas de _yachts. 

Las pruebas del Olivos son dos 
aúlertas y una interna, para damas 
esta última por el premio Ciba para 
barcos de la clase Río de la Plata. 
Participarán en ella cuatro compe- 
tidoras, esperándose que la misma al- 
cancé gran éxito, sobre todo teniendo 
en.cuenta la pericia de Jas aficiona- 
das que intervendrán. 

En cuanto a las pruebas abiertas, 
se disputarán las copas “N 
rante Carlos Direaux” y “Biggy” 
contando ambas con una inscripción 
sumamente nutrida, por lo que suj 
desarrollo agregará seguramente 
nuevos lauros a su brillante histo-| 
rlal. 

El Yacht Club Argentino hará co-| 
rrér en la Dársena Norte, dos prue- 
bás internas y una abierta, esta úl 
tima para barcos de la clase Inter- 
naciona] de 6 metros, que cuenta con 
tres inscripciones, pertenecientes a 
los club: Náutico San Isidro y Bue- 
nos Aires, 

Las pruebas internas son reserva- 
das para embarcaciones de las cla- 
ses Internacional de 22 metros y 
Wes-Seleat, Ja segunda de las cuales 
será, por la copa “Comodoro Gor- 


RACING FESTEJA 
MAÑANA SU 320 
ANIVERSARIO 


Ha Preparado con Tal 
Motivo un Buen Pro- 
grama de Festejos! 


La masa asociada del Racing Club 
se prepara a celebrar dignamente el 
XXXI aniversario de la fundación 
de la entidad el que se cumplirá ell 
24 del corriente, . 

La junta dirigente, haciéndose in- 
térprete de ese sentimiento colectivo 
que constituye un Índice inequívoco 
de la potencia que anima a las hues- 
tés albicelestes, ha confeccionado el 
programa de festejos que publicamos | 
a continuación, cuyo desarrollo bar: | 
cará los días de la semana venidera, | 

Día 2, a las 10 horas, balón: Ra- 

Sportivo — Barracas; a las| 

y 15.15, football: 4a, especial 
y la, Racing v. F. ) 
15.33, natación: Tornco “ 

Día 25, a las 15 hora 
híbición a cargo do destacados afi- 
cionados argentinos, entre ellos Gut 
llermo Robson, Héctor Cattaruzza,| 
Ademar E erría, Ricardo 16) 
Pelliza, M. A. García de 
nilda Giusti. 

Día 26, a las 21.30 ¿Moral 
Partido Racing y. F. €, Oeste la. di. | 
visión, a las 2 s: pelota, parti- 
do a Sare: B. Belda y V. del Río v. 
Jorge Ríos y Juan Laba: 

Día 27: Conferencia a cargo del| 
doctor Arnaldo Basso, sobre el tema 
“La salud y el deporte”; concierto 
de violín a cargo de los profesores 
hermanos Solani; 


pelotas ; 


venta. Entrada gratuita. 
Día 25, a las 13 horas, 
femenino: Racing v. oca Juniors; 
a las 21 horas, basketball: cadetes! 
Racing v. cadetes F. (. Ocste; a las! 
2 horas, basketball: Racing v. Girn-| 
a y Esgrima de La Plata ía. dí-| 


baskotbal) 


a las 21.20 horas, billares: 
hibición a cargo de 
lonados y profesi 
entre ellos 1 


¡tados 35 
y de rmuro 
dad la invitación para cone 
rrir a este baile 


ana se Largará la 
arrera S. Fe-Rosario 
(De nuestro correszonsal) 
ROSARIO, 22, — Or 
el Arroyito  C teles 
mañana la carrera 
que ha aespertado mucho interts de- 
bido a la calidad de los corre 
inscriptos, 
La prueba que se disputará sobre 
el camino pavimentado, se desarro- 
Mará seguramente a un tren violen- 


Mañ 


anizada, por 


"RACING TENDRA 


¡ desfavorable, en su mayor grado de 


dores |! 


to, lo que gura momentos de in- 
2 emoción. 


ñ 


LOS TRES GRANDES HAN RUMBEADO PARA EL INTERIOR 


UN ADVERSARIO| 
MUY DISCRETO 


Los de Ferrocarril Oes- 
te Esperan Resistirle! 
al Viejo Rival del Sud 


EQUIPOS: Rácing: De Nicola; González 
y Scarcella; López, Martín y Demare; 
Conidares, Laterza, Barrera, Leoncio y.| 


F.C, Orste: Designará esta tarde su| 
"equipo. 4 


En el discreto programa de pri-! 
mera división de mañana, reducido 


l poco menos que a su mínima expre- 


sión, ha de contar con la mayor con- 

peurrcncia de aficionados el match| 
que se juga-| 
rá en Ave-| 
Maneda. 

La “acade-.. 
mía'”, que 
entró en ca- 
rrera 


la Oportuni-| 
dad ce reco- 
brarse fren-: 
te a Ferro-! 
carril Oeste. 


“verdolagas' 
ha de crear 
ambiente def 
lucha a los | 
—_———— racingistas 
tenárán cuando menos la capacidad 
suficiente para medir el nivel de jue 
go de la escuadra local, 


BARRERA 


Ferro es un equipo entuslasta 


Es regla establecida en el football 
que aquellos equipos que fincan sus 
mejores posibilidides en un encuen- 
ro que aparentemente les debe ser 


entusiasmo son muchas verés los 
más difíciles de doblegar. En estas 
condiciones los muchachos de Caba- 
Vito estarán en condiciones de de- 
fender sus posibilidades en el match 
resistiendo tenazmente a Racing, que 
en la ocasión de mañana, y frente u 
la necesidad urgente de rehabilitar- 
se deberá procurar el triunfo des- 


e los primeros minutos de 
ae JO nr inicios ta bréza: interior, deseosos de no permanecer 


Match Interesante, 
“El match, como lo dejamos expre- 
lcanzar momentos inte. | 
y aunque no 
trascendencia de los 
cuentros, no ha de defraudar en sus 


TENE CUIDADO 
QUE PODES so: 
NAR EN ROSARIO ), TIPANQUILO 


BOCA JUNIORS, San Lorenzo y River Plate, los tres grandes can- 
didatos al título de la presente temporada, han rumbeado para el 


E 
| STATE ¡ 


teño. He aquí una graciosa inte: 


inactivos y con el fin de llevar de nuestro 


YO VOY A COMER 
ALFAJORES A 
CORDOBA. 


también a la hinchada chacarera el saludo cordial del footbal por- 
retación E e sobre este motivo, 
ibujante G 


Llegó el * Ciclón pa “de Boedo a Mendoza 


alternativas a la concurrencia que 
cbilgad voluntariamente concurra! 


a 
| 
1 


WALDEMAR FUE 
AGASAJADO POR 
LOS MENDOCINOS 


La “Hinchada' Cuyana 
Espera con Ansiedad la 
Presentación del Ciclón 


(De nuestro corresponsal) 


la presenciar el match que se juega 
más cerca de la capital. 


Schiavone: 67.900 
Bolognini: 68 Kilos 


la Comi- 
sión Municipal de Box se 
presentaron los pugilistas- pro- 
fesionales que esta noche pe- 
learán en el ring del estadio 
Luna Park para cumplir con 
loz requisitos reglamentarios. 
Todos tuvieron el visto bueno 
en la revisión médica, y en la 
báscula acusaron los siguientes 
Pesos: 
Match 
rounds, 
kilos, v, 


MENDOZA, 23, — Con un gran 
atraso —como consecuencia de que 
el personal del F. C. Pacífico traba» 
ja a reglamenta— llegó la delega- 
ción del Club San Lorenzo de AJ- 
magro que mañana ha de cotejar 
[valores con el primer equipo de Ín- 
¡dependiente de Rivadavia] 

Gran cantidad de aficionadon se 
dió Cita para esperar a la simpáti- 
jean delegación porteña, como Asíj 
[también dirigentes del club Indepen- 
y de Ja Liga Mendocina de 
1 


preliminar, a  sels 

Edmundo Yasprisa, 60 
Julio Cagnan!, $1.40 

Match preliminar a seis 

rouads, Manuel Valcarce, 5. 200 

Alfredo Quintiero, 30 

Match de semifondo a CNO 
Juan Carlos Alaniz. 

Francisco De Haro, 

Match doce 

| rounds 


de 
Angel $ 
ique He 


fondo 


entusiasmo que existe en esta | 
cindad para presenciar los valores 
del club San Lorenzo es Indiscrip- 


tíble y el tema obligado del día lo 


imac el match que disputarán ma- 
ana 
ls en Almagro: Ban vardemar*es el idolo 
Et solo anuncio de la lexada de 
unión de pelota Waldemar, la estrella negra d 
cabo esta n% | fontpall, revolucionó el ambiente 
club AlmagrO, [fué así aque muchas chicas —apa- | 
>> Istonadas hinchas— en el momento ' 
41 de la reunión lo (do bajar del tren trataron de acer- 
sn duda la presentación | cárcele con el fin de hacerle las me- 
ado elemento de la entidad | $ores demostraciones de almpalía, 
mpeón Muarteccane Deindará IWvaidemar. no sin demostrar un vor 
lante calidad o de sorpresa por el cálido recibl- 
IA (1na | miento, trataba de estrechar la dien-| 
[tra de sus simpáticas admiradoras 
e—ose encontraban a su 
Con el presidente de la delegación 
En nombre de CRITICA entrevis- 
té al señor Enriaue Pinto que pre- 


a los 
de 


15 tantos con derec 
libre—haciendo pareja con | 
ha Felippe y Be 


Le 


| EL CELEBRADO ZAGUERO, que se ha reintegrado a su viejo club, 
San Lorenzo, aparece aquí acompañado de nuestro cronista deport 


- SE MEDIRAN 
DOS VIEJOS 


ADVERSARIOS 


| Lanús. 


n la visita que hizo a la agencia de CRITICA en Rosario después 
de obtener la transferencia 


el encuentro 
se medirán Tábano 
Felipe y Berutt, d 
reunión como de 
22.15 


complementario 
y Oroz contra 
o comienzo la 
costumbre 'a las 


side la deleración de los “santos” y 
[me ha manifestado que llnza a Men- 
[doza encantado y sumamente ngra- 
decido por las demostraciones de 


nue fueron objeto los muchachos Gel 


tos! 
la detalles a Sarmiento 2221 — Huenos Álres 
res dan lecctones tról 
sumamente convenientes 


Fenombrados profe: 


Horimer sanino. 
El team que jugará mañana 
Teniendo en cuenta que todos los 
“ingadores han llegado en buen es- 
ltado, la delegación adelantó el con- 
isunto que enfrentará mañana a In- 
dependiente de Rivadavia en el cam- 
vo de fuego de éstos y sorá el el- 


Í 
feancia aprenda PIANO, VIOL 


dui 


PeLinicas DENTALES “ESMERALDA” 


EXTRACCIONES 


AN DOOR 


DENTADURAS 


pALEDO 


en tetris $ 50.- 


DIENTES FIJOS 


0% 00 $ 12.- 


(- 
ESMERALDA 474-Bs, As. 


Sucursal Lomas de Zamora — LAPRIDA 211, (F, C, B.) 


jenlente: Gualeo; Pacheco v Gill; 
[Arreee, Urbieta Sora y Morales: Ca- 

Aln!, Waldemar, Cantelll, García y | 
v illalba 

Probablemente el cotejo sea 
ido var el Arbitro porteño 
acompaña a la delegación 
Ubaldo Rulz 


¡UNA CACERIA 
'DEZORRO HABRA 
¡ENPALERMO 


diri- 
aue 
señor 


CAUCHO 
garantido — CAUCHO 
Reforzaún $S 
CONSULTAS 
TIA 
COMPOSTURAS 
em tres horas . 6 


3.- 


el 


Un Gran Festival Habrá 
Esta Noche en Boca Jrs. 


Será a Beneficio del Teatro Infantil de Buenos Aires 


Solamente Cuatro Partidos de 
Primera División Habrá Mañana 


(COX motivo del acto to eleccionario que se realizará mañana en esta 


capital, sólo habrá 
pondientes a la 
He aquí el breve 
vilegtado: 
Quilmes contra Tura 
Lanús A, C. contra 
anasia y Esgrima contra Tigre 
ata) 
tact 0 tub cont 


cuatro partidos de primera división corres- 


nda fecha. » 
ure que cumplirán los elencos del círculo 


Guido (Quilmes) 
al. Arias (Lanús). 
en Pasco del Bosque 


. en Sarmiento y 


A. C. 


7, C. Ooste, en Alsina y Colón (Avellaneda). | 


y Tomarán Parte Destacados Artistas Nacionales 


A continuación damos el programa 


a cumplirse: 


Esta noche a las 21, re eralizará en 
field de Boca Juniors un gra 


Los Conjuntos de La- 
nús y Talleres Harán!' 


una Lucha Muy Pareja! 


Caneha: Lan: 
VDesignará el E en el 10d 
Talleres: Viesini; Wilso Anspero; 


Un encuentro que habrá de caraw 


Dib. de Guida || 


CHACARITA SE 
TRASLADARA 
'A JUNIN HOY 


Enfrentará M Mañana a la 


Primera División del! 


Club Sarmiento de Esa! 


Con el tren que parte hoy a las 17 


horas de la estación Retiro, del Pacf- | 


fico, saldrá la delegación de Chaca- 
rita Juniors, que mañana 
¡en Junín con el club 
| dicha locali- 

dad. 

Este parti- 
do se realiza 
cumpliendo 


Fiecidos en: 
tre ambas 
institucione: 
al concertar- 
se la trans 
ferencia del 
brillante 


ha tenido 1 
virtad d 
despertar 
inusitado in-——— 
[teros ent. s aficion 
punto en el cual, por primera y 
presentará un equipo profesional, 
racarltz : poste 
ño un team 
como lo ha dem 
cuentros amistoso 
de] actual cam 
dicion: ofrecer una atractiva de- 
mostración de Juego, lo que asegura 
una concurrencia extrao 
field del club Sarmiento. 
La delegacióón porteñ 
dida por los dirigentes señores Mar 
wm Escuder R, Lotito, 
to al equipo se constituirá del 
guiente modo: Ferrari; Rodriguez o 
Iribarren; Duchini, 
llos; Gaspari, Ruiz Díaz, Sos: 
116 y Barraza, Como suplentes han 
do "designados: Castellano, Iturri, 
Bottyan, Zaya y Roggero, 


2. 


fñ en con- 


| Se Jugará Mañana 


Organizaño 
rá mañana en la cancha de 
stitución Avenida Mitre 

o amistoso de Balón entr 
representación loca] y la de portivo 
Barracas, con lo cual se reanudará 
las actividades de balón en los 
| mencionados, 


1 que n trav 
ha motivado luchas reñidas 
cionantes, 

C consecuen: 1 
¡unión temporaria, veremos mañana 
[ enfrentarse a jugadores que lasta 
¡ayer integraban el mismo combin: 
o, la que constituye, como decimo: 

r atracción do este partido: 
ninguno de los dos puede 
considorarse un ir e serio u 
lasilfcación — destacada en el 
certamen, 


de aquel 


un Amistoso de Balón| 


r el Racinz Club se| 


| tíficar sobre el césped una superio-| 


Muchas Inscripciones 
y Pases de Jugadores 
Registráronse Ayer 


Continúa el mov nto e inscrip- 
ción de jugadores en los registros de 
la Asociación del Football Argentino. 
Ayer se anotaron los siguientes pa. 
ses: Alfredo F. Lateulade, de G. y 
Esgrima La Plata a Almasro: Jo: 
| Figueroa de Lanús y All Boys para 
Argentino de Temperley; Juan Fi- 
gueroa y All Boys para Argentino 
¡de Temperley; Ciriaco Carlos Caratte 
¡de Racing para El Porvenir; 

¡berto S. Narvello de F.C. Oeste y 
La Paternal para Nueva Chicas: 
Manuel Touceda de San Lorenzo y 
Sp. Buenos Aires para Atlanta; An- 
tonio Gricco de Boca Juniors para 
¡ Colegiales; Roberto De Luca de Hu- 
Ent: 5 Juan Fa. 
En de Boca Juniors y Defensores dz 
| Belgrano para Tigre. 
j Se inscribieron: Rafael Paludi 
ra Almagro, H. López para 
¡Flate, Jorge Vefredes para 
| Plate, Enrique pl para River 
| Plate, 
| ver Plate, 


pa 


Argentinos 


TIGRE TENDRA 


Juniors. 


=. QUE SUPERARSE 


ICON EL EXPRESO 


Todas las Probabilidades 
Están de Parte de los 
de Gimnasia y Esgrima 


Equipo Gimnasia y Esprima He! 


Monta?. A 
Jacovone: MS Fiñel, Gara, 


que disputó mano a mano su 

mer match del campeonato e 
dependiente e hizo un 

match, puede asegurarse mañana sy 
¡dos primeros puntos en la tabla ¿ 
| colocaciones, 

| Sabemos hasta qué punto son po: 
Iderosos los “mens-sana” cuando ac 
túan en su propio terreno y en es 
circunstancias los modestos cra: 

| de Tigre, no han de contar co, 
mayor chance, 


s 


Puede ofrecer resistencia 


con un poco 
[más de haber haber 
| compartido 


[del score, 


estos 
perspectivas del e 
a esperar po 
[otra parte que los representantes de 
[la cancha “del lechero ahozado” no 
se entreguen en dos tirones 
Si Tigre pusiera el empeño de los 
momentos difíciles, como ha de o0u- 
posihlementa, Gimnasia ten- 
que esforzar y: udicarse 
¡la victoria y en estas circunstancias 
ch adquiriría alternati in- 
_teresantes, 


terizarse por la paridad de fuerzas, | 
¡es el que tendrán mañana a su cargo 


Talleres, 
los primeros. 


Lanús y 
ficld de 
ma 
en e hasta hace muy poco tiem- 
Po y durante el último campeonato, 
ambos rivales de mañana ac 
unidos, por disposición de las refor- 
mas, entonces introducidas en la es-| 
tructura de la ex ! entina del 
Football, Separados ahora y con in 
pndencia da cada 
ellos, el fixt nos 
uno frente al otro, disp 


a jugarse en el 
Además el 


interés de este partido radica | 


€l veumoudh 
| 


UniWnsal 


0 


a naluraleza crea=- 
el hombre perfecciona * 


*H gusano de seda tejo su capullo, per 


o la seda no paede attle 


zarse hasta que la mano del horsbre la bila y la tejen 


Y ASÍ, EN EL ACEITE LUBRICANTE la refinación es lo que cuenta 


El petróleo crudo, tal como sale del pozo, no puede u 


se 


en su automóvil. Primeramente ha de refinarse y la habilidad 
del refinador es la que determina en gran parte la capacidad 
del aceite en resguardar la vida del automó: 


Un aceite mal refinado—aunque provenga de petróleos cru» 
dos de la mejor calidad—no puede dar a su motor la protec» 
ción que necesita. Tal lubricante está lleno de impurezas, no 


RUBIO -DORADO - RÚEIO 


CLARO Colores de Moda 2scuro]]| 


A 


oblendrá con 
¡ 
4 


y 


Agregar ; 


0:5 pára fongueo 
“Casa ÚE SANTO” 


“y pirfumierias de lo aba 
Nazca 345 -UT-66-Flores 1795 - BS Arres 


pra Organiza Para Maña- 
naa las 10 Horas, el C. 
Argentino de Equitación 


Organizado por el club Argentino 
de Equitación se realizará mañana a 
Jas 10, una cacería del zorro, que a 
juzgar por la forma que se han fl- 
nalizado los preparativos, prometo al- 
canzar un franco éxito. 

El punto de reunión será Avenida 
Vértiz 936, de donde log participan- 
tes de la 
por diversos parajes de Golf, Vivero, 
Parque Tres de Febrero y Tiro Fe- 
deral 

Actuará de zorro el aficionado Ma- 
nuel Martínez Villar, siendo coml- 
sario de cacería los señores C. E. 
Pastor, R, Salmos y P. Alessandri; 
dirigirá la cacería el señor Miguel 
Moreno. 

$Se ha instituido como premio una 


prueba segulrán al zorro ;¡ 


festival artístico a beneficio del Ten- Sabina Olmos, | 
tro Infantil de Buenos Aires, que 
promete alcanzar enorme éxito, dado 
loz fines simpáticos del mismo y la 
circunstancia «le que tomarán parte 
destacidos artistas, 
Toda la Boca al festival 

En la Boca, barrio que vive el 
ritmo de Jos grandes espectáculos, 
deportivos o artísticos, no se habla 
más que del festival de mañana a 
[la noche, La República de la Boca, 
la popular institución, no podía per- 
manecer ajena n tan simpática ini 
elativa y es por ello que ha resuelto 
adherirse al festival, 


Samuel ARuayo, 
hermanas Desmond, Andrés Falgas, | 
Franca Bon!, Orquesta Tzigana Weola- | 
shaus, Armando Viana, Oscar Alon+ 
so, Daniel Alvarado, José María Rey- 
nal (La voz de BuenosAlres) con 
Roclta Montemar, Alberto Moró), Ne- 
My Morel, La Satanels, Trio Ze- 
rrillo, Canciones y danzas nativas 
por el conjunto de López Figueroa 
(director de «danzas del espectáculo 
“Bajo la Santa Federación”)  Ivan¡ 
Caseros con el cuarieto ruso Balan, 
| típica de Luig Brighent, Néstor del | 
Campo, Hno Canataro y Fedrettl, 


[oficialmento ¡Sua Giliberti, George Hines y Art | 


localidades: Meno» 


de las 
; 0.30; General 0.60. 


copa da plata donada por el aficio- socio: 
nado ingeniero Ricardo Biern. Fín 
lizada la cacería se realizará en 
campo de hipismo del club una re 
unión, en el transcurso de la cnal 


Correo Deportivo 


Huracán y Lanús. — Recibimos¡ 
los carnets de esa institución, 


j 


se hará entrega del premio al ven- 
lcedor de la prueba, 


fluye con facilidad a todas las piezas que necesitan lubrica» 
ción y pronto se desintegra ante el calor y el esfuerzo, care: 
ciendo, en general, de las cualidades que el aceite lubricante 
ha de poscer, 


Usando “Standard 

Este magnífico lubricante se hace de los mejores petróleos 
crudos ohtenibles y se refina bajo rigidas normas de pureza 
y de eficiencia lubricadora. Use “Standard Motor Oil y vea 
Ud. mismo la mejora que este estupendo aceite efectúa en 
el funcionamiento del motor. 


Usa Wico "Standard" es nafta arqentin 


“STANDARD"MOTOR Ol 


Teléfonos: Rivadavia, 6800. — CRITICA. — El Diario de Buenos Aires Para Toda la República. 


— Sábado 23 de Marzo de 1935 


UNA REUNION LLENA DE ATRACTIVOS ES LA DEMAÑANA EN LA PLATA 


'UMARONCITO DEBUTARA 
EN LA PLATA LISTO 
rn LOGRAR VENCER 


ElObservatorio 
DE PROSPERO 


IJDMOS EN OTRA OPORTUNIDAD, QUE EL “NUMERO” MAYOR, 

en las directivas de las instituciones privadas, se obtenían cuando ha- 
bía que “reventar” a alguien. Pues bien: la Directiva del Jockey Club 
Uruguayo —que está integrada por 6 miembros de la C. de Carreras, 6 
de la Iaterior y 3 de la de Finanzas, además del presidente, en total 16— 
reunió 14 asistentes, ante la proposición de la Comisión de Carreras, de 
descalificar a varios profesionales. Los dos inasistentes, doctores Guzmán 
Vargas y Asdrúbal Delgado, se encontraban enfermos en cama, Nueva 
coxstatación de la opinión del doctor Aureliano Rodríguez Larreta a este 
respecto, ya que raramente esa corporación dirigente reúne más de 7 
u 8 asistentes. 


ES 
OS MIENBROS DE LA COMISION DE CARRERAS, 


| 


ELEMENTOS QUE ANIMARAN EL EX TRAORDINARIO PROGRAMA DE MAÑA NA EN LA PLATA 


INTEGRANTES | 


del tribunal del Averno —y a los que llamáramos Minos, Eaco y Ra-| 
damanto, por la rigidez de sus proposiciones, que acaban de renunciar | 


colectivamente— son: el doctor Francisco Ponce de León y los señores 
Alberto Demby y Conrado Ferber Nin. Se cree que retirarán sus renun- 
cias, volviendo, luego. todo a la calma anterior. 

€ 


* 

A CARRERA FINAL DE MAÑANA, PARECE QUE DEBIERA CON 

tituirse en un “match” entre Martillero y Tucumano. el tiro fuera 
más largo, nadie dudaría de la victoria del hijo de Leteo; pero hasta 1600 
metros, el Tucomano y rosarino a la vez, bien pudiera ofrecerle resis- 
tencia. Sin embargo a esta carrera habrá que tenerle miedo. Es de aque: 
Mas limas? que se prestan para arreglar “a dedo”, como la “célebre” 
en que Cafre y otro matungo prescaleroa! a Al Steel, 


* 
ONI, INDUDABLEMENTE, HACE “MILAGROS”, TALES COMO EL 
de llevar a Don Bosco a ganar fácil ¡con 61 kilos! Ahora, con 62, 
sería capaz de volver a triunfar; pero, indudablemente, la carrera es di- 
ficil porque —además de los dos palermitanos Catriló y Mil Tintes— está 
Tabac Blond con 46 kilos que, si estuviera nada más que regular, debiera 
ganar fácil, 


EL PREMIO “JOCKEY CLUB” DISPUTADO EN 1590 EN MARO. 
S. HICIERON “PUESTA” CUATRO COMPETIDORES, QUE FUE- 
ECARTE, INDIO, GORDON Y KLEBER. DEBE SER UN CASO 
G ICO EN EL MUNDO. 
RX kx xXx 


IN 1889, EL GRAN PREMIO DE HONOR URUGUAYO, “PARA e 
4 caballo puro reproductor”, lo ganó un gran batacazo; Tart 
era castrado y media sangre. (No confundir con el padre de Petido. Eb 
fué un buen hijo de Saint Wolf, pacto y “enterísimo”). 


YyEsse COMO “LLEGAN” A “PÚROS POR CRUZA" ALGUN: 

ballos, a los cuales se les admite la inscripción en el Stud Book en 
esa calidad: Bonnie Dundee —no el que se afrontó con Old Man en al 
triunfal estreno de éste. sino un caballo “pur sang” Íngiés— se eruzó con 
una criolla, produciendo una yegua media sangre, Esta, en cruza con 
Elecho produjo una yegua tres cuartos, de nombre Bridesmaid; ésta, con 
Whirluriva produjo a May Flower, siete octavos. Blair Adam y la citada 
May Flower, produjeron a Glycina (no confundir con la madre de Gon- 
trán), quínce dieccistis avos; Glycina con Phoenix produjo a Daphne, 
treínta y uno treinta y dos avos; Daphné, con Finance, a Friponne, se- 
senta y tres sesenta y cuatro av ist Ja la, clento 
velntisiete ciento veintiocho avos: ésta con Stone Cross, a Fermata, pura 
POr cruza, con Offembach, tuvo a Floro Azul, buen caballo del doctor Jor- 
ge A. Mitre, ganador —según creemos recordar— en HRosario, Palermo y 


Maroñas, tal como Fausto. 
IES 
D'*2 POR SARGENTO Y DIANE DE LYS, GANO LA “COPA DE ORO" 

DE 1902, Y AL AÑO SIGUIENTE, SU PROPIO HERMANO, DAY, LA 
GANO TAMBIEN. ESTA SANGRE DE BARCALDINE,'HA PRODUCIDO 
NUMEROSOS CABALLOS “DE FONDO", LA MAYOR PARTE POR ME- 
DIO DE DOUID, POR SARGENTO Y DEVONSHIRE LASS, 


* * 
'UANDO EL “PELLEGRINI” DE 1909, DONDE FUERA D: 'ANCIADO 
Baratiere del primer puesto, que había batido por medio pescuezo a 
Cincel, no existía aún el distanciamiento parcial, adjudicándosele, por 
tanto, el primer puesto a Cincel, por El Amigo; el segundo a Río de Oro, 
vor Kendal, y el tercero a Bronce, también por Kendal. 


(Q65AREr BUEN HIJO DE DOUID, TRIUNFO EN 1916 EN EL GRAN | 
PREMIO “CARLOS PELLEGRINI”, DELANTE DE VADARKBLAR, 
OTRO HIJO DE DOUID, Y DE SANGRE AZUL, POR YOUR MAJESTY. 


A DISTANCIA 
4 MILLA Y MEDIA, O € 
LA MILLA INGLESA TERRE: y 
DA UNO DE ESTOS ALGO LAS DE 201 "METROS. 


En la Cuarta Carrera Puede Darse 


Una Sorpresa de Proporciones 


Mascareñas, Nostalgia, ' Susa, Suave y Sigilosa Cuentan con Mu- 
chas Probabilidades de Salir Airosas 


Un encuentro reservado para 
fuas de 4 años y más edad nado- 
ras_de una sola carrera se disputará 


Mascareñas, carta hrava 
| De acuerdo con sus recientes 
sentacionez en que ha Jo 
clasificarse 5 la primero 
calde en el buen tiempo de 1118" 2 5! 
la carr nada por Lucky Pi 
la que fué también sezunda en 
los 1600 metros, sobre pista pe 
Mascareñas cuenta con  mucl 
probabilidades en su nctuación 
mañana. St culdador es do 
ben preparar las cosas y debe re- 
|cordarse que con Maleta ¿upo hacer 
juna buena campaña, por lo cual a 
ira econ esta hija de Más a Tierra, 
en condiciones de repetir la ha-| 
zaña. 


Nostalgla tlene 127" 25 
Otras de las candidatas que cuen- 
tan con grandes probabilidades en 
esta lucha es Nostalgia la que cuen- 
ta con un corrida preparatoria 
La pe 
Ro Lacruz, 

cuenta ademá 


reune aleunas aspirantas brava 
que algunas terminan de actuar en 
muy buen estilo y merecen cierta 
confíanza a sus correspondientes ca- 
ballerizas. 


DIVORCIO MEXICO ——f 


Nuevo casamiento; Jarlsdicción votan, 
Sarís, Pida prospecto. Corrientes 435, 
lo, piso, — Bs, Alres 


del enidador Y, 
anda muy blen 
una buena carre; 
en la que er 
un cuerpo en el h 
215 “los 1300 metros. 
prozresado mucho 
en esta tentativa log 
comportamiento, 


e tener un buen 


SE ALQUILA 


PETIT HOTEL 


¡ Con todas las comodidades y 
¡ Sonfort, en el mojor paraje del 
barrio Norte 


¡ Vicente López 1760-62 


PRECIO DEL MOMENTO 
Salta 1915 » U. T. 23-0681 


Susa es enemiga serla 
Esta pension: del cuidador 
tonto Valla, termina de correr 
eran forma al clasificarse terce 
ln puesta buta - Umbro: 
solo medi eza en el buen tie 
de 1120 200 metros, 
ponde a lo que se espera será cart 


An- 


1 . 
Suave y otras bravas 


unyo 
Vita Nuova 
porforman- 

in últimos co- 
arantía de su 
que en cuanto 
corre en 
Bandera 

rte mucho en 2n3 


son todo 
ble Cxito, El 
Dr, ALEJANDRO ORFILA 
ABOGANO 


César Fernández del 
PROCURADOR 


Campo 


'Nostalgia Mantiene 
su Pleno Estado| 


¡La Hija de Cinel hón. Está muy Bien 
Colocada Mañana 


Consultas a 10 2 12 boras 


Correspondenela 
*Consaltorio Jaridico CUITIVA" 


Av. de Majo 1333, piso to, 
O, T. 37. €a00 Entre loes nurnerosos competidores 
de la cuarta Le a figura N alela 
la veloz hija de Cinchón que tiens 
destacada chance; está en condicio 
nes de hacer muy buena performan- 
e si la facilitan un poco será muy 
AAC que pera 
Ninzu: de 


SE VENDE 
Besado, ¿220 vor 


Fulanito y 
Berlina, ganador de cuatro 


carreras. Verlo en el Stud de 
Lorenzo Guerrero, La Plata. 
Tratar en la sección carreras 


fin Je Il 
pensionist 
ra ganar. 


por 
a ex 


si tene 
larzad 


Ojo 


CURA CON YUYOS 


ESTOMAGO — HIGADO — INTESTINOS — 
OR. A G. FRANCO - Médico erzecialista - Lavalle 1535 - Capital. 
de 10 a 12 y de 16 a ¿0 horas — Consultas $ 5. 


Los del interior informes uratuitos por cOrrespondencia 


) 


un poquita 


de este diario. hasta puede 


|no ha logrado respóndep a lo mucha 


| carrera de mañana se le presenta co- 


| 
de | 
los que | 


de 4 


que en| 


PELLIZCON, buen elemento del 

bosque, que tienz una buena opor- 

tunidad para sorprender a la cá- 
tedra en la carrera grande 


EL PREMIO VIEYTES 
1 ESUNA CARRERA MUY 
BRAVA SOBRE 1.400 


¡Show Girl, Alcaide, Ensor y Pací- 
fica Cuentan con Muchas Proba- 
bilidades de Llegar 
Dv UY interesante se presenta 

la carrera sobre la distancia 
de 1400 metros a disputarse en 
sexto lugar del programa, Si bien 
en ese cotejo, figuran algunos as- 
pirantes, Show Girl, que gs en- 
cuentra anotada para la reunión 
de hoy y no ssría extraño, que su 
caballeriza en vista de lo mucho 
que anda corriendo se resolviera 
por presentarla en este compromi- 
so, habría que tenerla muy en Y 
cuenta, 

Ensar es bravo enemigo 


A pesar de que en suz últimas 
presentaciones el hijo de Applecross, 


central platense en condiciones d 


MIL TINTES, notable hijo de Soplido, que intervendrá en la prueba ;P 


e producir hermosa performance. 


Tiene buenos trabajos y les gusta como número puesto 


que les gustaba a sus allegados, la 


carrera de mañana seiurresenta o | Nuevamente 
litación, ya «que en privado se vle- 
ne comportando en forma recomen- 
dable, Ensor, terimna de ser tercero 
de Mamboretá, en el buen tiempo 
de 1 13 loa 1200 metros dejando 
entrever que en aquella tentativa | 
la distancia no le favoreció en mu- 
cho. Si responde a lo que de él 
se espera es rival temik 
Pacífica gran carta 
La reciente carrera producida 
por esta regular hija de Tiny al 
clasificarse tercera de Lucky Boy, | 
en el buen tlempo de 1* 39% los | 
1600 metros sobre pista pesada, la | 
viene a co rr en esta tentativa | 
como una rta bastante brava. 
Anda muy bien y nos consta que 
gusta en fija. Í 
Alcalde corre mucho 
n este defensor de la caba: | 
Hieriza Iyz Chica, termina de ' 
rar en el dise: 


Don Bosco y El Cocinero Del 
Prueba Central 


A carrera grande, premio 
Ld monte, que se disputará en 
quinto lugar, dará Verdadero real- 
ce al programa de' mañana en el 
hipódromo platense; 
Do los ocho animales que figu- 
ran inscriptos, algunos son bien 
conocidos por haber conquistado 
frecuentes triunfos en Palermo y 
La Plata, sobresaliendo la pareja 
formada por Don Bosco-El Cocine- 
ro, pensionistas del mago platense, 
José Boni. Los dos acaban de por- 
tarse como buenos en un cotejo 
onálogo y ambos van a la carrera 
en condiciones do vender cara la 
«derrota. 
Nos gusta El Cocinero 
esta ocas 
úmata El Co 
| más serlo pare Don 
pañero de techo del 
que bado 


no revelando mayo- 
ya que el resto de 
paco valía, dehe tenor- 
cuenta QUe RUS progresos | 
evidentes que nos | 
verle salir una 
más en su ecuentro de maña 

Alcalde, ha disputado en el circo 
platense, pocas carreras y sin em:- 
bargo va conoce la victoria en dos 
| oportunidaes. Está en gran forma. | 
Sow Girl y el resto | 
Cómo decimos anteriormente, la 
carrera tiene una gran contra en $ 
la que se encuentra anotada 
la reunión de hoy. y de laj 
debe esper un buen com- 
| portamiento, En caso de que sex 
reservada pira esta Incha, será di 
lo arrebaten la victoria. 
pesar de su fracaso, nn- 

como para 


rón, 
| 


uien recibe 

bien este 

| > Correr muy , la lógica 
+ aconseja al descendiente de Sal 
Wolf, en lugar del hijo de Buan 1 
| pen Cocinero y Don Bosco pa 

| árón a prueba mañana las calida: 

dos de Mil Tintes, que asoma como 

el más indicado para darles un fus- 


Mil Tintes con 59 kilos 


Mil rante 
nes de hi; 


a, en condicio 
notable "performance 
Cuenta con una buena corrida « 
metros y una pasada posterior | 
900, con partidas de primer 01 
Yrátase, como sabo de un 
de Soplido «que está 

y que en hi a 
lero conquis 
recidas victorias. 


qua pueden dar sport. 


En Dos Carreras ! 


Figura José Boni 


den. 


j hio 


E". la feunión extraordin 
4 ria de mañana, en La Pl 
ta, el mago del bosque sólo fi, 
gura en dos carferas, tiene la 
brava yunta del clásico; Don 
Bosco-El Cocinero, y luego en 
la séptima presentará a M 
roncito, que inicia su Campa: 
ña en las pistas provinciales. 
| Los aficionados le cargarán 
ll boletos en abundancia y nue, 
vamente será el mago del bo 
que el £ncargado de salvar 


ncia en 
dispuesto a 


pódromo, 
¿Correrá Catrilo? 


También figura en el premio Via- 
monte, el € sa > caba 


e temblar 


Yunta Brava el Trainer Boni 


Vía ac vencer en franca lucha a Pink| 


Presentará Una 


hen  Imponer su Calidad en la 
l del Programa 


Tio, pero va un tanto pesado y es¡ 
probable que no lo presenten, Si co- 
rre debe ser tenido en cuenta, pues 
50 trata de un exczlente performer, 
con medios y estado para dofender- 

cualquier categoría. Por la! 
carrera del martes en Palermo se| 
puede sacar una base para calentar | 


Lan chance. 
Tabae Blond con 435 hilos 
La sorpresa de In carrera puede 
constituíria Tobae Blond, que reapa- 
res en condicionca excolentes, Es 
| un Copyright que car 45 kilos 
en esas condiclones puede venirse 
uba hebra, pues le sobran ante- 
cedentes para conquistar el triunfo 
| en una carrera de Mates cond 
Recibe muchos kilos y e 
| puede proporcionarle el triunfo, 
y estos que comentamos e 


| que no falta el candidato para tuna 

sorpresa de bulto, 
la yegua Alameda 

mente tonificar si la desculdan, 

es capaz de volver a ganar y hue 

vamente volverá a pagar smlto sport 

ase de una Alan Brack 

rriendo una enormidad, n 

o años. Porqu 

que el ducño. 

zcón también 

10 nos sorpren- 

el, El sa 


| | Chapiro | Debuta en 
|. Estado Inmejorable 
Es el Polemarch de 


do la Rifa, 
Sacó Berazategul 
af 
«ionale 
lo el nombre 
e nada menos que 


| 
que 


1 hijo de Po- | 
hermano de 


| pues se lo sac 
|y_ van Inlelar 


la cátedra, o bien de dejar s 
ríqueles a sus entusiastas ad- 
miradores. Tanto los de la 
carrera gfande Como el tordi, 
Mo de la séptima lucen alto 
yrado de training y para ga- 
narlts, será necesario marcar 
tirmpo y correr desde el va- 
mos, Porque no hay duda que 
cuando Boni le pone los pun- 
tos a Una cafrera, difícilmen. 
te se le escapa. Puede dar do- 
blete mañana el popular pro- 
fecional. 


Con 51 Kilos es un 
| Serio Enemigo Sursum 


ros comentarios que 

final de mañana €s un 
varios los caballon as 
colorados como para desem- 
nirablemente; uno de ellos 

re mejor chance, si res- 

es Sursum 
está | 


aue 


1] perdedor lo vimos d 

¿plegar 1 y la agilidad 

practerístio, > 

Siluriá 

que gano 

iblendo corrid 
Mañana 


tercero 
sa fortuna. 
kila, 
300 metros, es cn- 


vista. uedan 
S Nostalgia puede ser la ganadora. 


privado y está colocada como para ser la ganadora 


EN LA CUARTA CARRERA, una de las más bravas del programa: 


La hija de Cinchón anda mucho en 


| ser más 


| 1100 metros, 


le 


[tac 
¡tiva como 


EL TRAINER José Boni, famo- 
so “as” del circo platense, pre- 
senta en la nota su brava yunta: 
El Cocinero - Don Bosco. Boni 
aparece en su clásica “toilette” 
de faena rodeado de cracks 


LA LUCHA FINAL 
GUENTA GON VARIOS 
ENEMIGOS SERIOS 


Marítimo, Carabina, Gallardo y 
Sursum, Están Listos Para Lograr 
el Triunfo Mañana 
PBASTANTE interesante so pre- 

senta la carrera final de la 
tarde, ya que además de lo nu- 
meroso del lote, son varios los ri- 
vales que aparecen con ciertas 
probabilidades de acuerdo a sus 
últimos comportamientos. Así 
pues los aficionados tendrán car- 
tas para elegir a su gusto y es- 
peramos que sepan acertar para no 
salir a fondo con el acelerador 
recalentado.. 
Ganó fácil Carabina 
defensora de la caballeriza 
Bebe, termiaa de fanar en gran for- 
ma por Jo cual en su carrera de 
mañana a pesar de ser 
brava se perfila como una pri 
ganadora. La hija de Cartagena, 
termina de imponerse al galope so- | 
etty, en el buen tiempo de 
1300 metros, llegando al 
on más de tres cuerpos de 
i Carabina repite esta per- 
formance es rival de cuidado, 
Marítimo corre mucho 
Otra carta brava en esta carrera, 
nos resulta Marítimo, el regular hi 
do de Leteo, que no corre desde el 
día ea que fuera distanciad 
primer puesto, sobre Pandill y 
Rodríguez Peña, Hegando cuarto 
Sapino. Marítimo en aquella tenta: 
tiva recorrió los 1600 metros, en el 
buen tiempo” de 1* 3 asjango 
la mejor impresión. 
xonista 
Sursum debe correr bien 
Un serio diseusto costó a sus alle- 
» hijo de Palmeta, en su úl | 
ma tentativa, Parece que Su nom- 
de orizen paerno, 
or, pero n 
en condic 
fizurac 


o es 


de tener na 

y no mM 
re ursum fu 
tercero de K y 
en el gran tiempo de 1 24% 2 
repite cesa carrera 
será candidato bravo, 

Les gustu dallardo 

Con exo hijo de Jolly 
aus pretensiones al 
stud del enidador Alberto Gondar. 
Es tanto lo que corre en todos sus 

n muy 

eros 11 
fiía la carrera. Los qua no están de 
parte de los favoritos de la cátedra, 
pueden apuntar a este hijo de € 


, lenen 


Como contrarlos puelen citarse n 

ndítlero, que mantiene el estado 

reparación que se le conoco, Mo- 

. que ayer a la tarde produjo 

un buen trabajo y Sutil, del que en 

1 caballeriza esperan que mañana | 
venda cara su derrota, 


Berazategui Tiene 
Dos Fijas Mañana 


FL trainer 
la trasladará a La 
puesto a dar doblete con su 
pensionistas, Chapiro y Mi 
Tintes. El primero aparece en 
los programas a cargo del Trai-. 
ner A, Cotrofe, pero es de Be- 
razategui, El Otro es bien co- 
nocido de los aficionados. 
Chapiro es el Polemarch que 
rifó ci Turf Club Argentino, 
que no Fesuth el crack que es, 
peraban. Es por Polemarch y 
Chicharra, hermano de Charla- 
tán y está en condiciones de 
hacer hermosa performance. 
Se dice entre los profesionales 
platenses que Berazategui ga. 
na mañana las dos carreras. 
Con Chapiro esperan cobrar 15 
por boleto y Mii Tintes, si ga- 
na paga, ocho manguitos. 


Deseado Resulta el | 
Enemigo Más Serio 


Berazategui so 
Plata dis. 


| 
Con Deseado esperan ganar maña- 


la carrera 


pesar de tener en 
de Muiño. 


l de la categoría 


» la que coria debo ser 
ganador, pero Deseado tlene mu- 
ch chance por «su estado y sus pOr 
formances recientes. La Última vez 
que corrió fué tercero de Incauto y 

alto, no muy distanciado de 
estos, dejando la impresión que con 
mejor fortuna en el desarrollo de la 
¡carrera pudo ser el ganador, Lo des- 
mos en nuestra acción Informa- 
uno de los indicados de 
la carrera por el premio Vedía, Es 
peligroso enemigo el hijo de Cicazón. 


El ex Pensionista del Cuidador 

Angel Penna, Cuenta con ura Co- 

rrida en Pista Auxiliar Fangosa do 
1 43” la Milla 

Sabre la distancia de una milla se 
medirán en la séptima carrera del 
programa un lote re2ucido, porque a 
resar de ello promete dl: 
la lecha, por la anunci 
ción de algunos 
con grandes prol 

Debut de Marencito 

Bujo la dirección del cuidador Jo- 
sé Boni, anuncia su debut en las pis- 
tas platenses «€ regular hijo Ce 
Marón, cuya campaña en Palermo lo 
recomienda sobre vl resto de sus 
contrarios, Maroncito ha sido prepa- 
redo por el experto cuidador citado, 
como para que logre producir una 
gran carrera y por lo tanto es de es- 
herar que se comporte en la forma 
que esperarán los aficionados, 

El tordillo defensor de los colores 
de la caballeriza A. L. H., cuenta 
con una corrida en la milla de 1 43%, 
sobre terreno pesado, y en la cancha 
auxiliar el día martes luego £e la 
fuerte Muvia caída. Estz ejercicio 
debe ser considerado como ianuy bue- 
no, por las razones citadas 

El enemigo, Martillero 

El mayor enemizo que 

Maroncito, no es otro que M 


| 


José L, Garrido, que termina 
nalizar tercero de Nora en el 
tiempo de 2 $” las 2100 metros a 
largu distancia, pero debe tenerse 
en cuenta que la vencedora empleó 
el tiempo recorá en la istancia v 
que el segundo puesto lo ccupó Last 
Per, el que termina de vencer en Pa- 
leemo en el tiempo recond de 2% 415 
los 2000 metros. Por esta línra Mar- 
tivllero se perfila coma un serio 
antagonista y debe producir la per- 
formance que esperan en su ecurio. 


Picoreta anda bien 
La hija de Alan 3reck, termina de 
actuar bien en Palarmo en la carre 
ra panada por Frigoitta en la que 
quinta, luezo de tener Y 
colocación durante rl desarr 
la lucha. Piroreta, viene prom 
do ranar pronto 
se presenta como 
cordía, 


(es Idéntica chance, Una de las 
[figuras de esa carrera resu 
Irabina, de 
ha de conquistar 
Plata. 


EL TRAINER Pistorino, que 
tiene plena fe en el triunfo de su 
pensionista Sursun 


Carabina Anda Bien; 
y Puede Ganar la 8a. 


Acaba de Ganar con 54 Kilos, en 
119" los 1800 Metros 


que tar 

. pero aho- 

cer la serie que 

momento, Es uno 

Jj pasan 
de su pr 


ra está lista para 
ino 1 hasta el 
de los tante 

rzo temp 
mer triunf 
[rias careras y se 
itos de mérito, Corque tiene Ei 
probabilidades — trat 
ly puede pa 
“mendamos 


La carrera final es bastante Y 
va; son de flerzaz muy pare 
| los competidores y hay varios que 


Los Tres Años Perdedores se 
Meditán en Dos Lotes Parejos 


Febé, Duquesa, Podadora, Ki 
ulo, Muiño e Humú 


sport la reco» 


especialmente, 


del | 


. Nitrería, Entre las Yeguas, y 
lo Entre los Machos 


O debe resul 
ayor conside= 
ro candidato 
. El hijo da 
mucho en pr 
tendrán que correr 
ado la últin 
tercoro 
o en gran tiempo 
dos de los nrimeros. 
“E resto del lote 
restantes competidores 
UNOS que si se deciden 
depende de una de por correr mañana en lugar de has 
r Pero podemos establecer qu ij cerlo hoy, pueden estar entre los 
reservado para mañana Muiño | primeros 
debe conquistar un fácil triunfo. Sobresalto, por la performance quo 
La carrera de las hembras dejamos anotada al hablar de Dosen- 
| Las hembras de tres años perde | do, es un serlo rival, 
[doras, se medirán en númer ode 20) Tiuminado que fué 
[sobre la distancia de 1200 metros. Mentón en la reunión del 
| Febé que enenta con una corrida | bado es otra contra brava. 
jde 114" 25 para los 1200 metros se | — Copiay 1 eleross, Pom-= 
destaca como una las mejores | mard y Acanto son de los restantes 
los que 4 


candidatas de esta prueba 
Aa 


Febé tiene cumplidas performan- 
cez en Palermo que lo dan chance | Farmacia Central Homeopática 
TINTURAS 


ES 
firme. 
co- ¡fué de la 

Incauto y 
$ 


hecho 
dice 
P TASAr> 


* dificult 


donde 
anotado 


segundo de 
asado sá. 


1 nerso en esta ocasi 

A nuestra Blvorita convenci- 
pu e que ha de producir una gran 
Icarrera 


Las enemigas de Febo 
S consi: | 


ave termina 
luchas hfpi 
luego do haber lar 
sventaja, puede mejorar | 
performance que dejamos 


CON TODA FACILIDAD 


CON EL 


METODO MODERNO 


“R. SEALER” 


Es la enseñanza de un solo 

curso, con un solo libro que 

da la pronunciación urada 

y explica todo en español. 

No existe mejor enseñanza 
que la 


ACADEMIA SEALER, 


G mA IDIOMAS, ER 

LD ENSESA MEN y RALIDASIENTE 
método SEALER se vende en 

o e rerla al precio dep Den 


MORENO 2480 


Nitrería que reaparece en óptimo | 
estado de entrenamiento y que cuen 
ta en su campaña con algunos pue: 
tos en el placé bastante recomen- | 


íá, que la última vez que corrió | 
sibomos que mañana ' 
serio y €n tal caso] 


paco” 
en 


“Premio Vedia | 

En tercer término se disputará una | 

rrera destinada _a los machos por: | 
dedores de tres años, los que se mu- 
Jirán sobre la distancia de 1400 me 
de los anotados en esta | 

lo están también en el pro- | 

grama. de esta tarde, por lo que AS | 
sulta dificil determinar en cuál se- 

rán partilepantes, 
Por nuestra parte vamos A insis- | 


tir en esta carrera con Muiño, como | 
candidato. Muiño con los anteceden- 
" 


Clínica de Vías Urinarias 


y Enfermedades de Señoras 


Dr. JESUS ZARRAGA 


BLENORRAGIA 


Tratamiento de la infección aguda y crónica y aus complicaciones 
en el hombre y la muler. 


EXCLUSIVAMENTE POR MEDIO DE INYECCIONES 
INTRAMUSCULARES — SIN TRATAMIENTO LOCAL 


Mélodo especializado rara ta cormción, de findes uterinos, Y entermetades de señoras, 
irc eriginal y cxtimiivo del Médico brasteta De MARIO NEVES. 


CONSULTORIOS: En Da. O? BE de Irigoyen $8 
2707, Ma 08 127 13 a 20 En DAMIA NA 


| 


29. Rivadavia 3 
ten siento 371 


l 


COMPETIDORES, MONTAS Y PROBABILIDADES PARA LA REUNION DE 7] “l LA PLATA! Favoritosde 
La Triple Fórmula de CRITICA Brinda “al Carrerista Una Información Decisiva. (Véala al Pie de Cada Carrera) 


A las 13.309 Quinta carrera 


Primera, carrera Premio Valle 


Para todo caballo de 3 años y más edad que no haya 
Distancia: 1600 metros Prem los; $ 3000 al lo, 600 al 20. y 300 
4 últim. perform. . ko Jockey e Padre 
- | 1 Clochetén  57/0. Nardi — h ¡Picacero 
2 Esquimal -57/F. Aguilar ¡Calderón 
3 F. de Acero 57/X, MX 4[Dos Horacios 
4 Guitarrista 57|Altamiranda Lunático 
5 Julio 1 57(3. J. Dolan Julio César |Nikitina 
6 Los Teros “57/J. L. Garrido |4]Murmullo 
7 Metódico 573. Lagomarsino|4¡Vándalo 
8 Morse 57L_ Almirón ¡Trigal 
9 Ocupada ' 57/F, Viñas Spr. Thyme 
.PJ10 Queer - B7|A: Santos ¡Questor 
0 [11 Quiterio " * 6713. Mallo ¡Murmullo 
0- 112 Sicambre El Gómez ¡Silurian 
13 Chápiro . de Palma ¡Polemarch 
A. Moreno 'D. Hackle: 
sv: Cano ¡Lord Basil 
v Jo.PJo.P14.P. 116 Nanoy E5|A. Domínguez |4[D. Hackle 


Nuestro candidato: CHAPIRO. El enemigo: METODICO. La 


¡C. de Pli 
6| 


Las Contras de la ¡Carita 


OSO» 


ILOCHETON. — Se trata de un 

hijo de Picacer y La Cloche, 
cuyos trabajos son bastante reco- 
mendables. En Palermo sólo actuó 
una sola vez y no respondió a' lo 
que les gustaba. Como la carrera 
de mañana, es favorable para ten- 
ta suerte y Emilo Ruiz, que es 


¡Quillagu: 
Paillette 


om: sspossosos ss 


15] 
4 
4 
141 


Ñ 
14 
4 
4 
4 
15 
14 
14 


¡Escobilla 
¡La Divisa 


¡La Tablada 
¡Medeponga 
¡Maricuela 
¡Un Momento 
¡Well Brad 


¡Chicharra 
[Countess 

Es Monona 
Miss Rovel 


ganado. .Peso: 57 kilos 
al 30, Entrada: $ 45 
Cuidador 


Probabilid. 
¡Emilio Ruíz 1 Pde. ganar 
Mis, E Ruiz 


2 No creem, 
¡José Vallejo 3 Debuta 

ide los Santos 4 Reaparece 
JH, Fernández 5 Es difícil 
¡A. Silvio 6 Tie, 1'42* 
IL. Pagez 7 Enemigo 
¡Ramón Rulz 8 P. arrimar 
[Pasc. Parisi 9 Corr. bien 
¡Sgo, Fuentes 10 T. 1'42"215 
[ML G. Arregui 11 And. bien 

. C. Gómez 12 No resp. 
lA. Cotrofe 13 Es nicand. 
JEtchechourry 14 Sorpresa 
¡E. Barrabino 15 Reaparece 
[C, Mainoli 16 Les gusta 
sorpresa: CYPRESSE. 


lata 


a 


su cuidador. anda pisando com 
el pié derecho, nada nos sorPren- 
daría que lo viéramos al Clo- 
chetón este defender sus posicio- 
nes, con toda fortuna, 


¡AGQUAYIVA: — Una vtz más 
vamos a citar.en esta sección 
a esta hija de Herman Gocs, la que 
Por sus falsas performances no. 
puéde estar Entra" la triple fór-"" 
mula. Pero en estas líneas en lan- 
de la cosa es colocar la bala tr. 
el ojo, de la ventanilla, vamos a 
estar de parte de la Acquaviva 
del cuidador A. Delgado, cuyos 
trabajos son todo una promesa, 
Mucho ojo, con la pensionista 


del cuidador del stud Alera, 


EDOBLON. — Reaparece €s- 

te hijo de Re-echo listo Para 
pasar la escoba en la tercera ca- 
rrera de mañana, Hay algo que 
nos obliga a dar la voz de alar- 
ma con €ste representante de la 
caballeriza Mará, y no es otra 
cosa que su cuarto puesto en Pos 


nia aña Premio Varela 
Para yeguas de 3 años qu 

Distancia: 1200 metros 
4 últim. perform. 
0-[ o 


Padre 
¡Herm. Go0s 
[Pisafuerte 
Para hoy 
Bermejo 
¡Pepino 

¡B. Tiempo 
¡T. Green 
¡Picazón 
ÍBuen Papel 
(3) Hijo Mío 
jHijo Mío 
¡Tropero 
Lorá Basil 


ko Jockey 
1 Acquaviva 5S|A. Moreno 
2 Augusta 56/E. Splzzirri 
3 Autora 56/3. L. Garrido 
4 Barbarita —56|F. Braga 
5 Bayueca 55| A. Solis 
6 Bna, Huella 55|F. Viñas 
7 Cata B6|A_ Croce 
a Duquesa 56| P. Alvarez 
BÓ[A. Santos 
10 ñ Jaelfuego 56¡Amuchástegui 
11 Hija Fuerte 55/A. Guadalupe 
12 Ká 56/J. Cerecetto 
13 Lágrima  56/E. Saavedra 
14 Manchada 55/X_ Xx 
15 Micela 56/D. Fernández 
16 Nitrería — 563. Bastías 
17 Podadora . 56/E. Medina 
18 Pra, Dama 56/X, X. 
19 ¡Quiá! 56,M. Pérez 
4 120 Reneta 56/M, Mendoza 


e 
3 lAcedera 
¡Ausonia 
Ballade 
¡Rastra 
¡Brea 
¡Teodora 
¡Cautela 

|Diorita 
[Figurita 
¡Chispita 
¡Firmeza 
Khiva 

¡La Loca 


3 
3 
3 
3] 
13: 


MOCOS 
ve 
“roer. 


3 


PL? 


> 
hu 
w 
hi 


os 
4) 


QUScoS 


¡Mistress 
¡Neberna 
IPod 
Pra, 
Quaint 
Rina 


[3¡Soplido 
¡3]Macon 

3 Parkgate 
3L. Wembley 
[Plutarco 


2c0/m1NIivos 


AOS 


2 
lo 
to 
po 


le no hayan ganado. Peso: 
Premios: $ 3000 a la la., 600 a la 2a. y 3% a la 3a. 
Madre 


Manchita. 


Actriz 


Nuestra candidata; FEBE. La enemiga: KA. La sorpresa: PODADORA. 


A las 14 


56 kilos 
Entrada: $ 45 
Probabilid, 
_1 And. bien 
2 P. arrim. 
3 ¡Cuidado! 
4 Reaparece 
5 Les gusta 
6 A. regular 
7 Corr. mal 
8 P. ganar 
Y Es nicand. 
IB. Vieytes 10 Reaparece 
ML, Pasarelli 11 Anda bien 
Máx. J. Rippe 12 Enemiga 
IC. Fernández 13 Debuta 
Y. Villlani 14 Reaparece 
IS. Rodríguez 15 No creem, 
Pablo Díaz 16 P. ganar 
R. R. Olmos 17 Sorpresa 
[Sgo. Videla 18 No n. gust. 
1Af. Pérez 19 ¡Ojo! 
1. Mendoza 20 A. mucho 


Cuidador 
'H. Delgado 
IN; Sánchez 
3 L. Garrido 
|Y. Bellízzio 
L. Pagez 
J. Peluccio 
IR. Bonahora 
'H. Fernández 
E: Brindo 


xu 


de Clave] del Aire, en el: que co- 
rriendo con boletos, quiere 
decir sin mayores pretensiones 
Megó a entreverarso en el marcador 
dando el aviso para esta... 


A JUNTA, — Puede estar el 
lance a cargo de esta hija de 
Mensaje en la «cuarta carrera ya 
que viene de ser ganadora en el 
el buen tiempo de 17” 35 los 
1100 metros, precediendo por cua- 
tro cuerPog largos a sus rivales 
La Junta abona un lindo sport 
y por lo tanto es rival que Puedo 
sacarnos de un pantano...Seco... 


LAMEDA. — Hay ¿que 

consecuente, para “que 
pebetas” le den algo de 
en estos tiempos en que se juega 
a la escondida Hasta con el amor- 
cito... Nosotros vamos a ser 
también consecuentes para ver 
si a la tercera tenemos también 


Tercera carrera Premio Vedia 


Para caballos do 3 años. (co n exclusión de yeguñs) que no hay 
Distancia: 1400 metros Premios: 3 3000 al 10, 600 al 20, y 309 
4 últim. perform. k. Jockey e. Padre 
0.P| 1 Acanto 56; M. Pérez | 
3 | 2 Copiapó 56R. Martín 
De Corazón 56; No correrá 
Deseado 58|J. L. Garrido 
D, Bravatas 56.3. Martínez 
Freeman  56/T. Albertini 
Funchal 56/L García 
Garufero  56/P. Alvarez 
luminado 55/J. Bastías 
Manifiesto 56; E. Greme 
Memorial |. Chavarrl 
Muiño LX. 
Pommard 

14 Rabino 
.Rj2,.R 115 Redoblón 
- 16 Sicario 

o [17 Sobresalto 

| 2 118 Steelcross 


id 


[Monther: 
¡Cartuja 


¡Desirée 
¡Prófuga 
[Condena 
[Fibra 
Farra IL 
Insanía 
¡Mascotit 


o..os 


(3/Langostín 
[aiParwiz 
¡3¡Soplido 
/¡3¡Andamucho 
[3lPicacero 
Serenus 
3¡Charol 
18/ Hechicero 
J8/Zambo 
|3'Rubens 
JaJRe-echo 
(3iDiadochos 
56/C_ Capra Isi¡Buen Papel 
55/No correrá — I3lApplecross [Mangazul 


lato: MUIÑO, El enemigo: DESEADO, La sorpre 


svoo? 
” 


1omorR, rocoso 


ol 


|Murriña 
|Beaume 


DEZA 


Tadel 
S6|F. Braga 
55 (Dudoso) 
56! (Dudoso) 


ser 


Batavia 
¡Sicilla 


Zarnonoci 


0 
4 


Nuestro cand 


Madre 


[Desdeñosa 


[Memoria 
IS. Lavender 1/3, Bellizzio 


[Soberana 


A las 14.30 


an ganado. Peso: 56 kilos 
al 30, Entrada: $ 35 
Cuidador 


Probabilid, 
PP. Malatini P. ganar 
H, F. Rotta And. bien 
|J. Arismendi — 
Ciem. Rivas Enemigo 
J. Regueraz C. mucho 
[3. Príccolo D. La Pla, 
13. Toledo Reaparece 
Y. Maldott1 


P. arrim. 
|R. R. Olmos Sorpresa 
F, Villarreal No creem. 
F. Andreoni Debuta 
IR. L. Valdez Es nicand. 
[R. Peñaloza Cost. gan. 
Reaparece 


wort 1 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
g 


9 
10 
1 
12 
12 
14 
(E. Bernardo 15 
ÍA, Sánchez 16 
Arturo Capra 17 
1 lA. Corslella 18 
sa: ILUMINADO. 


a 


u 


Bna. carta 


razón, logrando lindos éxitos, y 
mañana por qué no puede ser la 
tercera? ... Alameda está linda, 
como pebeta de barrio... y si les 
yuelve a gustar la cosa strá di- 
fícil... en contra, pesa a la pa 
reja del mago platense... 


Cuarta carrera Premio Venezuela 


3 kilos n las ganadoras 
Distancia: 1200 metros 
4 últim. perform. 


Prem los: 
k Jockey 
57; A, Quinteros 


e. Padro 
4Charol 
4 Radiant 11 


Mad, 
Memoria 
Blonk B 
¡Marictte 
Fabiola 
Glebe 
Presunel 


1 Aluhampa 
2 Bandera 
| 3 Cabulera 
4 Falena 

5 Globera 
6 Grata 


pecirica. — Ya a esta altura 
de la reunión la cosa va a 
ser Pacífica a la fuerza, y por 
lo tanto no hay que olvidarse de 
la pupila de la caballeriza Jean 
Bart, que anda bastante bien... 
Ojo... con la pensionista del cui- 
dador de Caimán. 


Fuertes Sans Atout 

Capra lA'Spaprups 

Croce [4Curapinqué 

7 lowa . Martín 4'Zambo 

8 La Junta —57[P. Alvarez 1iMensaje 

9 Mascareñas 57¡Amuchástegul [Oquendo 

10 Miss Buttio 57 

11 Montesa 57| 
Nos Picó  57|¡L. 
Nostalgia 57; M. 

E y. . 


Pelotera 
Pura A 
Rastrillera E J. Merntes 
Sigilo 57| M. Robles | 
Sim'ticona 57/X. X. 1 
Sorela 
Suave 
Sum, Huasi 57 
2 Susa 57 A. Dominguez 
T, Buena 574 
4 Villana 
Vita Nuova 57.3. Bas 


ata: MASCARE 


[Más a 'T 
Buttle 
lsLombardo — [Manda 
1/Charol 


4 Cinchón 


EPEGE, — En esta carrera 

jugar a Pefiege y atorso una 
soga al cuello, os lo mismo pero 
ercémos que entre los que quedan 
para tentar suerte a razón de 
$ 30, por boleto no es otro que 
este hijo de Lo Cocur, Pero como 
se va a pensar entre Martillero 
y Maroncito, jugar en contra?... 


¡Pandilla 
[Princess 
iPádica 
Esfera 
Ship 


Eomonosorntcono 
Popnooconbossno 


”m 
aeonafsoof 


MJ 


Garrido 


So 2rorovrocoroso 


=> 
yu 
z 
S z E 
DOS Proy o nooo 


lí Lobezno 
¡AGaulois 
I5]Knockt Out 
MIL. Wembley 
1Lábaro 
4Benfuf 
IslApplecross* 


En 
lErme 


> 
or 


UTIL, En la carrera final 
si que vamos a dar algo que 
€s como para prenderse a la ver- 
ja desde temprano... Sutil ese 
pensicnista del cuidador Antonio 
Valla, está madurito desde hace 


= |Tierra E 
[Wildsea 
¡Sin Bull 


ga: NOSTALGIA. 


AS 
e 
mo 


' 
(*) o Pepi no. 
La enen 


5 
2 
= 
S 
a 
25 


Para yeguas de 4 años y más edad que no hayan ganada más de una carrera. Peso: 


$ 3900 a la la., 600 a la 2a, y 300 a la 3a. 


Sist, Fligeaf 
La Bilika ! 


¡Mca. Tsé Tsé 


Sipe Sipo 


Susanita 


A las 15 
51 kilos, Recargo de 


Entrada: $ 45 
Probabilid, 
No creem. 
P. ganar 
No n. gust. 
P, arrím. 
A, regular 
Vale poco 
P. ganar 
Les gusta 
Es nicand. 
Reaparece 
Reap. bien 
Es difícil 
Es enem. 
D. La Pla 
Pac. arrim. 
And. bien 
No respon, 
¡Cuidado! 
And, mucho 
Pde. ganar 


Cuidador 
[R. Calvismonte 
1J. F, García 
[HL S. Nicoll 
B. Lopistoy 
|H. KR Cornell 
[R. Bonahora 
13, Buenavida 
L. M. Pecci 
[G. A. Bello 
¡Josó Valtejo 
J. Marzul 11 
IN, Ardisson 12 
Vte. R. Lacruz13 
|J. L Garrido 14 
H_ M. Vargas 15 
C. M. Mernes 16 
Pablo Díaz 17 
José A. Apa 18 
'M. G. Arregul 19 
20 
21 
23 
24 
25 


re 


'onny 


ón 


ierra 
10 


> 


13, Quinteros 
Ant. Valla 
¡A. Echevarría 
D. Pistorino 
[W. Borgonovo 


rda 
Sorpresa 
Vale poco 
Reaparece 
And. cerca 


Baja 


a 


La sorpresa: SUSA, 


rato y como en la de mañana lo 
van a echar al olvido, hay que 
tentar fortuna que viene a 31 
Sutil...es algo sel como un fin 
de fiesta para salir Airoso, 


Camilito Pasó la Milla | 
Hoy en 137” Para el 
Premio América 


CMUSCO, A. 
., 1600 metros 


Correrán Vie 


Metódico, por su Corrida; Cha 
por la Lógica, Son los 


e Ipacaraf. 
en 129% 15, 


45, 
hó, Jofre, 


1600 


1600 en 173% 3/3, 

MOCHO, —Albertini, palo 
de mañana en La Plata, se disputará 
el premio Valle, arrera destinada a 
log caballos de cuntro años y más 
edad que no hayan ganado, 

El tiro de esta carrera «s de 1600 
metros, y el número de los anotados 
a 15 

os animales, 
chos y el resto, o 
gu 
Las tres yeguas de la carrera 
Como queda dicho en el párrafo 
anterior, tres de los 16 anotados en 
esta prueba son hembras y ellas 
4 cy y Es Fija. 
la que tlene real- 
mente ehoncE la hija de Double 
Hackle, cuyas últimas carreras son 
discretas y es por lo tanto muy in- 


carez, y Zolo= 


HEMORA DES ici 1660 palo 
Eno 


S 5 OPERACION 


COS DELICRIN 6411 


1G0S DE 10A! 
A EENTAS ra O A NIVO 


en 48%, 
do, 1004 sua 
Pelufo, 1400 en 
A. Pérez, 2350 
200 trece son ma- 


O. Alvorez, sCA LrCÉ, son ye 


1000 en 


ANDORNO, Dacort y Cómico, 
Sad!, Moyn, 
Jal, 1509 
1500 en 


1609 


IMSTUTUTO- MEDICO INTERMACIONAL. > 
OLLAS ANTIGUO DE LA CADITALO E 
Caraba 
SIM LAVA Ji «un Dotos] 


Es DIO, —Lagomarsino, 
Albertini, 


y Lujanera, 
abajal, 


1100 suave, 


En la Primera Carrera Sólo 


jos Perdedores 


piro, por su Origen y 


Cypresse 
de la Triple Fórmula 


Como número Inicial de la rennión (ycarla, Parece que está en la actuall- 


dad en estado que lo permitirá me- 
dirse sin desmedro con los escasos 
adversarlos que llevará mañana y 
prueba de ello es el trabajo pro- 
ducido ayer por esto pupilo de An- 
| gel Cotrofe sobre £60 metros en el 
que empleó 48" 3/5 con acción lujosa. 

ls un adversario serlo al triunfo y 
estarfamos por decir 0 más seguro 
Kanador, 

Metódico tlenc 1'41” de corrida 

También asegura su presencia Me- 
tódico un hijo de Vándalo que ya 
ha corrido con mediana suerte y que 
tieno para esto compromiso una co. 
rrida sobre una milla en la que em- 
pleó 141% clavado: 

Los 'Teros y Queer 


dicada para el triunfo, 

Cypresse tleno además una corrida 
de 142% la milla y un trabajo de 
un minuto los mil metros, 

Debuta un alto precio: Chapiro 

En esta sra debuta un alto 
en 1 |precio de as de su año, Se 
| tenta nada menos que de Cháptro, 
un hijo de Polemarch y Chicarra 3, 
lleno de calidad, por donde le 
busque, pero de una salud muy pre- 


EA VIVO, Bpera, 1400 en 1 
DATÍLERO, 

1000, 
LEVANTAT 
HANRANQL 
did, pebn, 48 
OMUIO, Lagoms 


Picón, 2509 últimos 


AVADIOSIS «PIEL» no, 1600 
COMYULTAS $ 5 -FACILID DE PACO 
METOÓO MODERNO $116 LAYA- 
JES M DOLOA + GATANTIDO 


EXA AA 


Bi. MITRE 1235 


Rodríguez, 


DI 


fiorco 
500 


1660 en 1 43% 


Tomaso, 


E. Lema, 


| rrida 


[Ma 


Otros dos animales que andan muy 
blen y que pueden lograr, al fín, su 
primera victoria, son Los Teros y 
Queer, Los dos animales tienen co- 
para esta carrera que les dan 
n chance, Los Teros pasó la ml- 
en 142% clavados mientras que 
Queer puso dos quintos más en la 
misma distancia, Habrá pues que 
tener mucho enidado con estos dos 
rivales que pueden provocar un dis- 
gusto a la cátedra. 


rofa, 2000, Alt: 


ol 
WENEREAS 
PIEL + SIFILIS - IMPOTENCIA 
"CURA RAPIDA, SIN DOLOR 


ABONOS $5: ña sosa 


INEOSALVARSAN cto madizarento $3.30 


CONSULTAS EDA 2H 
FIESTAS 05 DAj2 L rs 


a O 


14 $ 
SEDACU A NTA, y Pelisario, 


1600 en yz 
132 AA 


Quinteros 
m1! 


2000 | 


TR. B, Quintero 

"alma, 00% 

Palma, 1 y Dinblo, 
OSALBA, Alierun), 1600 M 
DMAPURA, Delientra 


IRLE 


en Jicutraz, 

509 Paltronatl, 
0 en 47 

e ATAR, Splzzirri, 


y Goifilto, | 


:3OS, Dac 


1600 en 143" 


orco 1600. 
00 en 41” 25 


Falora. 
Ly 


NATIVIDAD, con D, 
ps, 


Callejas, 


Ortiz, 1600 en 


A DI 
1600 en 140 
CIMQUILLA, con R. E. 
1460 palo errado, 
AGUDO, 


1400 
con vo” 

'Tomaso, 
Quinteros, 
con J. Sola, 1660 en 1* 38% 
SAFTAFDER, 


con Antúnez, 1600 


O. Alvarez, 1600 
con A.  Domíngu: 
1600 en 


Sola, 


el peón, 


RON ALD, con M. 1600 


1400 en 127% 


r, Ji 


A PLAFECIA A LAVAJES M DOLO! 


URINARIAS - PIEL - e 


AE. AAÍTOE LAT res 


¡er García, 1600 


Ae MoTRICKS, E. 
5" 


en Y 
t 


Lema, 


$00 en 5 
y 


Loticro, | 
“ie, 


García, 1600 y Las 


1000 en 17” 

O, Ausbrusch, 800 en 49 
Antúnez, 800 en 49% 
con E. García, 1600 en 


1600 en 


Unico sistema de acción flelotógica. Hepons 
RAPIDO y EFICAZ — ¡25 fuerscs perdidas por abusos o enfermetas 
Notable desarrollador y regenerador de la virilidad, 
Pte. Bup. Gob. Nac, Arg. No. 20390 
felicito Soiicios exriando 0.0 cirs. om estampillas e concurra a tas 


ecacultas de 16 a 19 horas, 
SARMIENTO INSTITUTO VIRIFILO 


, con 


DOC, 


Buenos Alres UTIVO, con Guerrero, 


Dc 4% “con P. Alvarez, 1600 en 


Vanal EC! An con Á. Dominguez, 
2066 en ho, 3/5, 

con 3. Sola, 1600 en 1* 

L, 1600 

En, 2600 

KACHADOR, con E. García, 700 en 

40% 4.5 
coNT ADINA, con Splzzlrri, 700 en 
voLto, con M, Sola, 1600 en 


1500 


500 enj4 


con Legulramo, 


con el peón, 


4 

mbiac LEA, con Legulsamo, 
134" 

su 1500 


GOSA, 
v34 

OMY HOY, 800 en 
49% 


con De Luca, en 


con Lezcano, 


| Nitrería 56. 


Premio Viamonte 


A las 15.30 


Handicap para todo caballo de 3 años y más edad, ganador de más de $ 5000 


Distancia: 2200 metros 


58, E. 
- Bla. 
Aga 
ABN 


0 
arar 1e 


IA pÓN 
Nuestro candidato: 


EL COCINERO y Cía. El enemigo: MIL “TI 


Prem ios: $ 5000 al 1o., 1000 al 20. y 500 «al 3o. 


e. Padre 


Madre 


4íBuen Papel ¡Diniomática 
NN. de Mayo 


5 Marón 


51 Soplido ¡Marmita 


¡Parlanchina 


4'Patroncito 
ií ¡Alan Breck 
3is 


Huaglen 
¡Aréthuse 
Vi 


García 
Díaz 
CES 


Entrada: $ 75 


Probabilid. 
En yunta 
Es nicand. 
Enemigo 

Pee. ganar 
Si corre... 
P. repetir 
Sorpresa 

Pde ganar 


Cuidador 
. 3. Boni- 1 
1dem 2 
. Berazategui 3 
jF. Pistorino 4 
¡T. Míguez 5 
IN. Ardisson 6 
7 


1B. Alvarez s 


ES. La sorpresa: SVENGAL 


Sexta carrera 
Para todo caballo de 4 años 


Premio Vieytes 


A las 16.5 


y más edad que no haya ganado más de $ 12.000. Peso: 45 kilos. Recargo de 


1 kilo por cada $ 1000 o fracción mayor de $ 50% ganados 


Distancia: 1440 metros a 

4 1(Mamboretá 60; A. 

| 2(Metódico — 49 No 
s7| 


1 3 'Sizerá 
14 Allacito — 57¡P. 
4 S7/T. 
Í 
11 


SoroNorwWn, 


5 Danseur 
6 Show Girl 
7 Aguinaldo 
8 Alcaide 

9 Simplex 
17 Eso! fics 
1 


e 
A 


56/R. 
58)A_ 
54M. 
53ÍA 


groomocucad 


> 
2 por eprecanaos 


El 
1 
1 


¡A 


3 Bicho” Moro 47¡X. 


E30e 


Nuestro 


58) Bustamante 
553. Iberra 


2 Hijo Alegre BUX NX. 


€. Padre 
4¡Polvorín 
4¡Vándalo 
¡S/Tropero 


Jockey 
Solís 
correrá 


Madre 
Mañosa 
IMedeponga 

ibarita 
ls¡Sir Berkeley [Anémona 
JilBatacián ¡Pastilla 
¡Aserio ¡Camouflage 
4jPronóstico PES 
|4íFPulanito lAntuca II 
l5;¡Silurian [Submisión 
MiTiny ¡Paca 
O iVana 

lAlegría XUL 


Hijo Mfo 
l6/Wotan ¡Emergencia 


Alvarez 
Albertini 


Quinteros 
Santos 
Mendoza 
Domínguez 


x. 


Premios: $ 3009 al lo., 600 al 20. y 300 al 30. 


JA. Carabajal 
¡C] Rodríguez 
lJ. A. Quijano 
[P. Martínez 
Jenaro Marzul 
A. Galimberti 
[R. Méndez 

J. Etch'ourry 
A. Valla 11 Es nicand, 
L--3. Dolan 12 Reaparece 
iS. Casarrubia 13 A: mucho 


Reaparece 
Sorpresa 

Pde. arrim. 
Corre hoy 
And. bien 
Enemigo 

Reaparece 
10 Corr. bien 


Me to ted 


s 


idato: ENSOR. El enemigo: ALCAIDE. La sorpre sa: ALLACITO. 


Séptima carrera 


Handicap para todo caballo de 3 años y más edad 


Distancia; 1600 metros Prem io: 


4 últim. perform. % 
1 Martillero 


3 1 1 2 
3 H 2 Tucumano 
3 Picoreta 
14 Maroncito 


54 R. 
SA. 


50| (Dudoso) 


6 PAL E o 


mE 
ida 


ko 
5513, L. 
55/J. Iberra 


5¡E. Santana 


(ol ARTICLE RO. El enemigo: MARONCITO. La sorpresa: 


Premio Volta 


3500 al lo., 700 al 20. y 
e. Padre 
I3|Leteo 
jTPulgarín 
¡GiAlan Breck 
5! Marón 

la Tropero 
¡6¡Re-echo 

16 Le Corur 


3] 
Madre 
¡My Fly 


s: $ 
Jockey 


Garrido 


¡Palacia 
Trish 
¡Khiva 
Sortija 11 
iPoche J'Or 


Pelletier 
T-huillier 


na 
Ben 


correrá 


[L. Spcarmint 


A las 16.40 


a nador de más de $ 5000 
al 3c, 


Entrada: $ 5) 
Probabilid. 
Es nicand. 
Pdc. ganar 
Sorpresa 
Enemigo 


1 
2 


IL gusta 
PICORETA. 


Octava carrera 


Premio Vidal 


A las 17.15 


Para todo caballo de 3 años que no haya ganado más de $ 10.000. Peso: 45 kilos. Recargo de 1 kilo por cada 
$ 1000 o fracción mayor de $ 50) nao 


Distancia: 1500 metros Premios: 


4 últim. perform, 
1 11 Marítimo 
13 Pi] 2 Carabina 
1 
| 
t 
1] 


14 Pardillo 
15 
E 
¡0 
HN 


4 Pandillero 
uestro cand 


d— 


o. o Puboo 
ONO o go o 


1 
10.P 


| 
AE 


PS 


Rod. Peña 
Santiag'ño 
7 Sutil 
8 Felizmento 
9 Incauto 
110 Mogotes 
11 Momento 
12 Cívico 
13 Colazo 
14 Criollito 
15 Sursum 


4 
1 
0 
4 
2 
1 
0 


> 
” 
ges 


e 
> 


Puro 


> 
1oroodon 


1 
¿l 
o 
o 
4 
0 
3 1 
N i 


. Bustamante |3'Leteo 
- Albertini 


Martínez 


lF. Guerr: 
R. García 


dato: SURSUM: El enemigo: 


: $ 500) al lo, 600 al 20, y 260 a 3 
Jockey e. Padro Madre 
|Menthe 

Cartagena 
Con Garbo 
|Pandillera 


(8) Barranquero 
3. Dolan 


Table Green 'Situación 
3'Silurian Pontresina 
3 Grandpré Ch: 

Isla Rica 
Medeponga 


Domínguez 
Alvarez 


Reparaz 

Almirón : 
Burslem IDepict 
3/Tiny 
3 Silurian Pi e 


CARABINA, 


Moreno 


pagne 


[La Criollita 


Entrada; $ 45 
Probabilid, 
Sorpresa 
Enemiga 
A. mucho 
Pde. ganar 
Jorr. bien 
repetir 
'n rospon. 
idado! 
ganarlo 


Cuidador 
J 


Iriarte 


P. rehabil. 
E es gusta 
Es nicand. 


. Guerrero 13 
. de Santos 14 
Pistorino 


La sorpresa: M ARIT 1) 


Expresión Chance. E 


de Cada 


Ciasificación nor elfras 
actual de cuda competidor, con el peso que le h 


mgnado. Estas cifran 


la. Carrera - 1600 mts. 
Metódico 56. . (7.62) 
Esquimal 56. . (7.09) 
Ocupado 56. . (6.93) 
Cypresre . (6.17) 
Morro 56... 

Queer 56 . 
Quiterio 56. 
Los Teros 5 
Sicambre 56 . 
Jullo 156. 
Guitarrita 56. 
Botador 565 
Es Fija, 54. 


Pommard 3 

Do Bravatas 
Redoblón 56 . 
Coplapó 
Huminado 35. 


¡OF 


; Muiño 
trados. 
4a, Carrera - 
Vita Nuov 

Nostalgia 57. 
Suave 57 


n 


Fiel de “Acero, Chñ- 
piro y Clochetón 'no es: 
tán registrados. 
2a, Carrera - 1300 mts. 
(7.87) 
Manchada 56 . (7.67) 
Ká 56 . CAD 
Reneta 66. 
Acquaviva (56 
Bayueca 56 
Quiá 5 
Fija Fuerte. 56: 
B. Hueln 56 
Duquesa 
Parbarita £ 
HiJnelfuogo 56: 
P. Dama 56. + 
Autora 562. 


Mascareine 
Simpaticona 5 
Bandera 


Globera 
La Junta 
Villana_57 
lowa 57. 
Rastrillera 
'T. Buena 57 
Falena 54. 
Montesa 
Sorela_54 
Pura 54. 
Pelotera 
tlo no 
das. 


Feb6 no Sa, Carrera - 


“Y. Blond 46 
Sve: 
Pelli 


n 

E Cocinero 60 

Alameda 

Don Bosco 
MN Tintes 

no están renl 

última pésim 


3a. Carrera - 1400 mt. 
Deseado 56 . . 7 >) 
Sicario 36. . . (9.0 
Sobresalto 56 . es E] 
Garufero 

Stelcrona 

Funchal 56. 

Do Corazón 56 + 


performaneca reclente a cumblidas por endn uno, fundán- 
dore en los tiempos sefiniudos, en el estado de ln canchn 
Y €n'el peso que car se 


Maníflesto 56. . 


stán regis 


están registr 


Chance 


capacidad 
la 
laa 


Indicadoras de la 
se obtlenen del catudio dl 
| 
Pellizcón JN: 
ada por lo 


mance de 
le fué regi 
inexplicable, 
6a. Carrera - 1300 mts. 
52. . (10.49) 
53 (10.15) | 
54. (10.41) | 


- (10.05) 


. 5.13) 
36%) Tncauto 5: 


) Rod. Peña 
repti.65. Pandillero 
Gple. Carabína 


1300 m 
(9.26) 
(9.09) 


tomar en 5 Itera. | 
clón Ins performan 
cumplidas en Ualermo, | 
ni tampoco las de hoyj 
en La Plata, 
Carrera - 1400 mts. 
(10.78) 
(9.98) 


ON y 
Iamboretá 60 - 


2200 mts. 


Pacífica 54 
- (1192) pijo Alegre 
Ba, Carrera - 


Tucumano 


1600 mts. 
. (11.20) 


o (10.92) 


sirados. La 


na perfor- FARRO do 


Ps tera — 1400 metros 
EL ARABE 57 kilos, P. O, Alvarez, 
M REEN 37, ES 


Trugaray. 


Xx. 
57, ES A. Meyer, 
1, "1.6pez. 
Quinteros. 
ES 


M1, 5552, 


Ledesma. 
Leguizamón, 


IIMANA “dl, 
CHIQUI 
SULMUERA sl E artlgan. 
Tercera carrera — 100 metros 
'n. 


NUFON, con Peluffo, $00 en 


HISORLMAR, con Moreira, 800 en 
415. 
CONDALSOLO, 
1000 en 1 
PALOMERO, 


LY MISS, con García, 1500 en 
Martín, 1600 flo 


Legulsamo, 
1000 


con 
con M. Vidal, 


con y 
, con J. Sola, 1000 en 
5. 
SIN" NICOTINA, Jegulsamo, 
700 metros. 


RNE ¡AMOR con E. 2500 


con 


Garcín. 


O HARIANO A, con E. Lema 
Realidad, con el peón, (lado opues 
10), 800 en 48% 


Aiocdeane de Rosario 


Competidores y Montas Para la Reunión de Mañana 


Xx. 
r 
02150, Ma es 
era — 1000 metros 
53, 1. UOmez, 


1300. metros 
Guevara, 
H, Cast 


Kexta carrera 
MODERADO £6, 3, 
EL HORNERO 155, 
MILONON 55, 

35, 


E Manin 

po A 
zu 'RRADO! 1. 
Pub 50, NX, X. 


Y Ferrero, 
N, Lerulzamón, 


“Chicharro, 


MN 
P. Artigas, 


ADR Y 
FEDERAL 45, 
A 


rel 
PLATA. 
xx 


¡Or 
CASCO DE 
CANTABRO 45, 


Y Poco Movimiento Hu- 


bo ey en La Plata 


"e rotieroy 


ACQUAVIVA, 3 
eb 


Savoyard, 


Bastías, 700 en 42 


Meteiios Mendo. 


Viñas, 600 en 36% 
. 1600 en 1* 
do. $00 en 4%” 
. 80 en $6 
Vieja con 


con | 


CRITICA 


CHAPIRO-Metódico 
FEBE-Ká 
MUIÑO-Deseado 
MASCARENAS- 
Nostalgia 
EL COCINERO y Cía.- 
Mil Tintes 
ENSOR-Alcaide 
MARTILLERO- 
Maroncito 
SURSUM-Carabina 


la. 
Za. 
3a. 
4a. 


Sa. 


6a. 
Ta. 


8a. 


En 1600 Metros Hará: 
Buen Papel Martillero: 


El Hijo de Leteo Tiene un Com- 
j promiso muy Favoráble | 


Vemos a Martillero colocado en 
condiciones de ser el ganador, en la. 
milla del premio Volta, séptima ca- 
yrera del programa, Sus performa 
ces e nla carrera grande contra ani-£ 
males de mérito, marcando buenos; 

y conquistando _hermosos' 

lo colocan en la carrera de, 

en trance de ser el mejor 

ato, Trátese de un buen caba=, 

lio, con aptitudes para mantener lu- 
cha con cúalquier contrario, sobre: 
1 ies de la categoría de los que, 


roncito, que debuta en La Plata, ri 
sulta un enemigo más destacado, pero 
Martillero es capaz de darle un se: 
disgusto, ya que estado es inm 
jorable y va a un kilo de difereno 
del pensionista osé Boni. La 

ma vez que corrió Martillero 
tercero de Nora, dándole tres 
segundo t Pet. Marcaron 

2100 metros. 


Maroncito Debuta 
Listo Para Ganar 


la síptima carrera platen 

su campaña en las pistas 
vinciales el excelente hijo de Ma 
Maroncito, que en Palermo, al 
úado del trainer Ancel 

á brill 
un ani 
Jen el nuevo e 
rrollará sus activ 
[tar muchas y muy merco 
Mañana tiene un contrario di- 
de vencer; Martilero 


La Ciruela 


como purgante 


Son bien 
efectos de 


enarlo cio 
des det 


=> 


conocido: 
ta ciruel 


de otras 
obtener la 
delicio: 


clación 

guido 

la láxca), 

| produce 

muy espec 

mente 

dos, 5, 
los purgantes comunes 4ri 

estropean los in 

precio de la Ciru 

$ 1.50 en toda farmacia 

pone al alcance de todos, 

uestros lectores pueden obtener 
un ejomplar del libro ilus- 

trado HACIA SALUD, soli 

tándolo a los 

Belgrano 25 

Er 47 


[tan y 


gri 


DLENORRAGIA AG! 


base de inyecciones 
- Examen de la K 


matinal, Cultivo, Examen 
completo. de la sxbEre 


SIFILIS - TRATAMIENTO 
PREVENTIVO y LS 


SANGRE 


CHANICA GENERA! 
O Aa EN 


Abonos, 


16 


GAMINETES 


oa 
moclales Ss 
SERVADOS. 


LAVALLE 9088 


Usted PIERDE! 


y seguirá 


siempre que juegue a la QUINIELA sin co. 
nocer las tórmulas controladas para ganar, 


PIDA, entes que se egote, el libro de M. Casais 


Método 


cientifico y práctico 


del Jueg 


perdiendo, 


AE 
razonado, | 


o de la 


QUINIELA 


En 


Hanqueo $ 0. 20] 


Libreria 


ndo giro postal o bancario de $ 3.- a 


e Imprenta MAUCCI 


484 - Reconquista - 488, Bs, Aires 


Libros nuevos a precio de usados - Pida catálogo 


CRÍTICA — Llame por_ Teléf. a 37 Riv. 0525, 0526, 6266 y 1718 — 


Marzo 23 de 1925 


_Dinero Ofrecido 


A milit,, ma 
ala, rápid e 


Dentistas 
Emilio C. Castigiloni 


Cirujano Dentista des Hospital Nacionel de 
Alíenidoa y del Circ. de la Prensa Consul- 
tario: Libertad 192 


Enfermeros 
icilio 1 r practi- 
z cas o ¿ny eecones] por p: 


22. Profesures Ofrecidos 


Bachillerato. 


Comercial, Naval, Militar Ao pe 
sores nacionales. 


4211. En Vte López, M 


PROFESORA DE PIAM 


se ofrece en su a 
ESMERALDA 454 


Automovilismo 
¡CUBIERTAS DE OCASION! 


EA ON O EEE 
precios sicrelbles. "TASA E RAIMANOVICH:. 


activ. empl: en Ent 
Tesoro” 


SIONALES!: 


CONSULTORIOS MEDICOS Y DENTALES 
Consultorio Biológico Argentino 


A. C. A..da dinero con facilidades 
2 empleados en general a una y dos fir- 
mas. Rivadavia 631 escr. 


Bancarios, Harrod's, U. T., S. qa 
Gas, Créditos mensunles” direct 
ma. Bm. Mitre 367, escrit 111. 


Capitalista, da dinero 


ESMERALDA 314 


CREDITOS 
úe Tiendas y Sastrerias 


Compramos en el acto, pagando el más 

alto precio de plaza, y también vendemos 

a particulares en condiciones muy conve. 
mientes Consúltenos sin compromiso, 


PRESTAMOS EN EFECTIVO 
Maestras, Bancarios, Marina, Comercio 


SOBRE AUTOMOVILES 
Anticipamos el máximo de su valer 


(ad Haas 10L 


JROFE 


Instituto Médico 


ALODELO” 


Auñon - Vejiga, 

Próstata 
MESES - EAS - Uretroscopia 
AVARIOSIB - Aplicación des 914 

Tratamiento sín operación de 
VARICES y ULCERAB 

Enfermedades de la piel - Ecremas 
Caléa del tabello - Debill 


> Estómago - Bigado 
Tratamiento de ta obesidad, ciática 
3 Reumatismo, 


yecciones estudiante ao 
medicina vaje entras aéáico UT 47. 


Inyeccionea y tratamientos a donas 
Enfermero aiplamedo 1 T_44-4073 


PARA INYECCIONES, Alvarez, 
domicillo, $ 1. U. T. 60-2660. 


VENEREAS - PIEL - SIFILIS 


del especialista Dr. SLININ, ex director Sanatorio 


Blenorragía 


ESTRECHEZ, e PROSTATA, 
'URETROSCOPT. ES 


EXOS, Cura RAPIDA y terminante. EFICAZ. Sin dolor, Método 
aguda o crónica. AMCOICO parado en la reristenda orgánica de cada Enf 


— TRATAMIENTO COMPLETO — RAYOS TRA 
SETE RESERVADO PARA SEÑORAS (MATRIZ, OVARIO, FLU. 


PIEL = SIFILIS — IMPOTENCIA 
Análisis de cont rol periódico dez ORINA, PUS, SANGRE, 


bo: Cura completa económica 
OSA ea De 10 a 12 y de 15 a 21 


"VENEREAS 


la, 
dos; cesuitados rápidos y seguros, Completas instalaciones: Diatermia, 
retrmcnpla, Flectrocoagulación, Rayos ultravioleta e infrarrojos Lab. de Análisis 


Impotencia 


Instituto Médico 
Especialista ABASTO 


CORRIENTES 3284, 2”. p. 


Neumáticos de ocasión, surtido com- 

pisto para camiones y mulos, 32X6_ 2015, 

30X3 1%. "3325, 4x4 

Predios es especiales para revendedores del in. 

Pidan precios por teléfono. U, T 
35-2499. Entre Rlos 599. 


26. Compañías de Seguros 


IOLETA — DIATERMIA 
130) So ofreca enfermera para consulto” 


de tarde, cuidar enferma de día o no. 
ES añiris, Callao 331. 2%. 


Parteras 
A. Bronzel - Montevideo 2 


U. T. 35.€591, Partera, diploma de honor. 
ex jefa Mat. Ciín, Cons. gratis, pens, con 
sult_ todo el día Domingos. 


Aráoz 2289 


partera, ex jefa de 
inaternidad, especialisia en cualquier cas 
qlo goior, Consultas gratis, pres m6L 


Cangallo 1569 


La Blenorragla 


(AMBOS 3EXOS) Mal curada es la 
consecuencia de su próxima IMPO- 
TENCIA. No descuide su enferme- 
dad Cárela radical y rápidamente 
con inyecciones del nuevo bacterici- 
da endovenoso, Curaciones con 5 a 
se obtienen compro- 
badas con andiísts, SIN LAVAJES 
SIN 


CONSULTAS GRATIS 


“ROMA”” 


Compañia lalu Argentina de 
SEGUROS GENERALES 
Bme Mitre 45 0. 


SESORAS: Consultorio inde] 
BLENORKAGIA (Aguda, crónica y complica- end 
SIFILIS, PIEL, SANGRE, 7 Ov Est 
Ímiento cientifico y raciobal, 


tías. Métodos moderna, 


ela dolor ni moles- 


COMERCIANTES 
Facilitamos dinero sobre mercaderia noble 


Análists; Orina - Eangre - Esputos 


RAYOS ULTRAVIOLETA 


Copaultas $ 3, — Abonos económicos 
Horas de consulta: 11 a 12 y 15 
a 11. Dominkos de Ba 9 


RIVADAVIA 1725 


U, T 38 Mayo 4830 (Plaza Congreso) 


28. Casas y Departamentos 


Alq. depto. bajo, 3 p., gran cocina 
amplía, 3 cds. suote $ 75, Av. 
451. U, T. 41-2509. 


“¿CASA BO” — PERO 175 
U, T. 33 Avenida 3250 . Horario, de 9 a 20 
(Sábado todo el dla) 


DINERO a sola y dos inemas]P Poli- 


cia, Magisterio 
AS, Bancos, y Nacionales. 
1 


DINERO a empleados Nac. al Antes 
Marin: 
Dep 8 | Magist 


Readquisición de 


electrofistoiogico. 
— Seriedad y competencia profesional. — (Se- 
analisis gratis de orina y pus). 
ABONO SEMANAL, 3 5 RATAS TO 
CONSULTAS GRATIS 
de 10 a 12 y 15 a 21 — Feriados; ido] . 
informes por carta Abaoluta reserva. 


SIN DOLOR. 


depto. 2 piezas, baño, cocina, 
a matrim Lavalle 1532, verlo 4 a 6 
Alquilo en $ 80, casa quinta en San 


lsíar 4 habitaciones, gara 
mod. Paraguay 53, 


a 20 hs Flestas: 


10 8 12 horas 


Iódico. sin enspa 
TALCAHUANO 309 


Ejtrcilo, ele Lavalle "1120, Bic. € 
DINERO A EMPL. Nacion, ñ ria 
FE. 


municp, mit, 
cmo vaa Mayo das), ES 


DINERO; policí 


y empleados Ea Etseral, 


VDINERO A COMET: Y PROPIET 
Bros 


a sue y emplead 


ENFERMEDAD. Pulmonares 


y VENEREAS 


Dr. A. GARFUNKEL 


BLENORRAGIA-AVARIOSIS-PIEL 
CONJUNTO. MEDICO DE ESPECIALISTAS 


Venéreas, agudas y crónicas. Cura rápida, definitiva, sin dolor, sin lavajes, métodos modernos: ambos 
sexos. Impotencia, debilidad sexual. Diatermia. Rayos X. Hemorroides, tratamientos sin operación 


De 8 a 12 y de l5a 21 


PARTERA 
m0 curar. inyecciones, Pre. 
mémico, Atiende todo el día, Rive: 
EEE U. T. 71-1957. 


MARIA E. ZUNINO. Partera. Par-, 


Inyecciunea y curaciones por prescrp 
ción méidea. Consultas de 14 a 18 Esme 


Quy tacilidades, 


Meaico ae Hospita) amos Mesta y 
Directos des Dispersario! Aliventt 


CABALBITO: petit. Hotel, 
5 


32. Pensión en Familia : 


Comida familiar, anda = domicilio. 
Boguta 1v1y UT” 3001 


En ETA quinta de pena, 1h. cap. 


Pear y salas se alquilan, comodi- 
dad para familias. desde 3 $535, con taño 
y telél, Moreno, 552. 


Pensión correntina, trato famil ar, 
moblaje nuevo, muy buena comita, confort 

e higiene, doy y pido referencias, seriedad. 

Hay plezas para matrimonios o personas 

solas. Precios módicos muy buena ubic 

ción, planta baja, Bmé Mitre 2052. 

47-502 


Pieza amueb, alq. con pensión $ 65. 
U. T. 44-0374, Charcas 1912. 


33. Oficios y Ocupaciones 
Diversas 
PEDIDOS 


A LA FABRICA DE MEDIAS “La 
FAMILIAR”. TACUARI-9%% Damus traba 
Jo en la miima fábrica a personas prácu- 
cas manejo máquina circular a mano. Tra: 
hajo a domicillo damos a quien tenga má: 
quina adecusaa. cualquier marca Quien no 
tiene máquina, puede adquinria en ense 


nza gratis por intermedio memo 1érmi 
paradera en Cuotas con mola Parte ES 
tancia normal Pagaros por var desde 050 

es a $ 1 1a hora Trabajo pernanente 
cicontrato. Pldanos datos y Jemostraciones 
antes de comprar máquinas en cualquier 


parte, 
TACUARI 599 


ACADEMIA DE PEINADOS 
“IGLESIAS” 


Enseña oficio completo, $ 10, corte. Ar. 
Mar. Pte. Doy empleo, Diploma, Paseo Cn 
y 


para comercio, práct, 
moce todas prov. Cualquier tratas: 
tif. Matelindros, Misiones 35, UL. 


Bmé, Mitre 1741 U, T. 38-1273 


ENTERHEDADES VENERAS, 


>” Callao 132 


sen: 

CC. UT, Luz Mit, 

Mimst.. Municip... Polic. etc. SOBRE REN 
ERIAS UT 


ralda 605, Ze, piso. dep, D. U T. 31-052 | FF. 


MATIH.DE HABIAGUE. Ear 


sensión, médico 


CASA alquilo, e sala 


Acepto carnet créditos y boletas Bco Préx- 
y Crónicas y 


Mujer joven se necesita para aten- 
Ger señor viudo con dos chicos, de 7 y 5 
años y casa, Calle Borges 1879. Ol: 


BLEKORRAGIA-SIFNLIS-PIEL-SANGRE 


PARA ENFERUCO DE ENFERMEDADES VENEREAS 
gratis, Abonos desde $ 10.— por mes 
Csumultá de coslquler otra esteraicdnd: 
“MEDICINAL NEWS". Cuenta con 10 médicos especialistas 


Suipacha 28 


precias módicos. 1 ¡tertad 37 


MARINA, ex del Rivadavia 


casos urgentes, Pen- 
Jiéales Cóosiias ¿Frasl, Consello 
2 


complicacior.es. 


tamos. E lana y, vadios, Sgo. del Estero 
5944 
Cota Katinas Dolores uretrales. 


Dio. nuevo a la calle, de $ habs. 
principales y amplias dependence, 

40, $e Bla. Potosi 3541. Tratar: 
4 


Bienorragia : 
Impotencia, 


Molestias en gecera!. 
Virilidad perfecta 
DE CABELLO, 


DINERO a empleados bancarios, fe- 
rrovlarios. Sociedades Anónimas. 
6 2 firmas; operaciones ráp 

Absoluta, Chacabuco 78. escri 


Dinero, “directamente 


PIEL — SANGRE — 8S1FI IDA 
POSITIVO, SEGURO, RAPIDO, SIN DOLOR, 5IN MOLESTIAS. 


Abono Completo, $ 30.= 


Unico Instituto Médico Especialista que cuenta con un gabinete de Electricidad 
Médica sistema europeo, que permite efectuar una curación rápida y segura 
Diatermía, Rayos X, Rayos Litravicietas, Infrarrojos, Uretroscopta, — Laboratorio 
Químico-Btolórico de Anúlis:s, vara control gratuito periódico de los enfermus 


Partus. Embarazos 


Dtos. nuevos de 3 hab. principales, 


y dependencias, desde $ 130. se 
Esmernida 483 


O.. alg casa ES 


: De 9a12y 15221 
Domingos y feriados: 9 a 12. 


En 30 días. 


PARTERA DIPLOMADA 
Facultad de Cien se 
Buenos Alres. Recibe 


B 


mens, Casa Shelton, Defepsa 320. p. 50. 


Peones para movimiento de tierra, 
para La Plata, 3 330 por dla y casa, pres 
ciso, Pavón 202, Avellaneda. 


Se necesita persona m. práctica 
en ,rmas y trabajos +p carey o celu. 
tolde, a de Mayo 953. piso 11 

Gto B. de 14 a 1) nm 


OFRECIDOS 


pel 
LUCIA R. DE VILAR. 
teur 197, dio. A. U, T, 47-1575, 


PARTERA PUGLIA 
Part emp. ex int. R Mejia curac comp 
Médico escaneo serieda 


Erat, Azcutnagi 


INYECCIONES DE BISMUTO Y MERCURIO 3 1.50, con medicamento, 
GABINETES EXCLUSIVOS PARA SEÑORAS 
INSTITUTO MEDICO MODERNO 
de 102 12 y 158 21 
— Feriados: 10 a 12 


AUDE | 


H re, AULO-vacunas, etc.) — BROXA 
A OA Consultas; PERITAJES Industriales y 


Judiciales, — Técnicos dedicaca Onica y exclusivamente a cada especialidad. 


Directores: Dres. BARRIOS y DEVOTO 


CORRIENTES 1262 (ler. piso) 


Necesito casita urgente, con comod 
ntaco. prec módico, ñ 
¡€ o en cualg. otro barrio | 


Dinero a sola firma 


empleados en keneral 
160 


conservas, aceites, harinas, etc.) Urquiza, cerca 


Pasaje Barolo, de. | pi casas 


Lavalle 1118 (esq. Cerrito, ter. piso) 


Pró<tamos en efectivo en el día poli- 
e Tomo carnet 


29. Locales Para Negocios 
y Escritorios 


U. T. (35), Libertad 3819, 


A los enfermos del Interior se envían informes por Correo 


Grandes Consultorios Dentales 


DIRECTOR: Dr. TAMBORINI 
Perfecta s, Reforzadas, Irrompibles, desde $ 20, Dientes fijos. 
veolar. Dientes flojos. Tratamiento. moderno exclusivo, 
gratis. Extracciones sin dolor, $ 2.— Trabajos de urgencia en el día. Consultas de 10 a 12 y de 14 a 21 


BARTOLOME MITRE 1741 


BLENORRAGIA 


PIEL—SIFILIS-SANGRE—IMPOTENCIA—DEBILIDAD SEXUAL 
Enfermedades agudas y crónicas por antiguas y rebeldes que sean. Venéreas mal curadas. Tratamiento 


científico, rápido. Radical por el sistema URETROLUX. Procedimiento seguro. Indoloro. Garantizado 
por largos años de experiencia en las principales clínicas. Consúltenos gratultamente y nuestros 


miento 412, Escr 33 


THE ROYAL da dinero s empleados 


compra carnet crid 


VIALE 


Crésitos en efectivo en mensualidades 
TALCAHUANO 325, piso fo, 
De 15 ds yde 17 a 2 me 


_Mercados 
SE ALQUILAN CAMARAS 
a 


Imgorificas “mode: 
bucvos y frut: 


Dr. Héctor Merzaroll 
Cirujano Dentista 
'Comúnica/a va que Taliende en sal 
nuevo consultorio + 


a 
MEDRANO 238 ' U, 


pedir hora.  Barmiento 1592, 
Plso 10, U. T. 35-0551. 


VICENTA PEREZ 


Partera dipiomada en in Facultad de Cien 
clas Médicas de Bs Aires ES peciatista en 
É 


Aanito a de 


“muy barato cornd. 
LA 


Dentaduras Anatómicas, Piorrea Al 


, 62, Mitre 0865 


sta 
garantizado. Facilidades 10 San Marta (EE 


competente. Ct 1] 
e 


Dr. A. R, ZAMBRINI 


Prof. suplente de la F de Medicina, 
Jefe del servicio de nariz garganta 
Hosp R. Mejía, Vía- 
monte 724 De 2 a 4, menos 


Piezas y Sal 


nes e inverelones 


NEUQUEN 656. de 


3.0. T. . 005301 


eppeciaies para | "Alquilo en casa de famili 


zas amuebladas con grandes comodidades. 


3 P Moreno y Cia 
Avenida ta Plata 2A51 


Específicos 


Aa pieza amueb, 
y 


Sara S. de Hilicoat 
PEDICURA. KIN SIOLOGA 


an Modelo EtnTT| 


(35) Mayo Usy? 


y todas enferm. 

NO 3 E N Su 
55. 

Nelson y Drogs, 


Hombres impotentes 


A 1639 UT 


PRUOVAY 110 
Pp. Dto, 5, Partic, 


u r 38 > 4145 


| shet del ex Paris Hotel, 45 eoñtortables ha> 
U, T. 61-1995 


sol y luz natural, 
; 2 comedores, 2 hall, amplios, patios, 
Jardin, precios del moment 


Frenco-Inglesa, 


mil a1ó?2 
. $ 25, Méjico 1480, 4% 


Cortador sastre de medida, 15 años 
Ge práctica, Joven, de 34 años, olrécese 
sólo para Buenos 'Alres, fadtil molestarse 
BD tratando casa se a pra 
Tomés Luisetto, B, Uv, T. 
4550, 


Electromecánico competente c. re- 
enmend.. ofricese para capital n campa 
Sa Dirigirse a Petrán calle Brasil 2250 
CAvellanedas 


HERRERO colocador y medio ofi- 
en carpinteria met Ática se ofrece. 


Ea 


Mecánico ofrécese automóviles, mo. 
tores, soldador eléctrico autógeno ' tiene 
resistro de cludad y campaña, auto, ca: 
mión reparto. Triunvirato 1099. U, 7 
3420 


Muchacho 21 años, buena presencia. 
E portéra cara Tamilia. Ue 


Señorita culta, distinguida, compe 
tente, 5 años marist . olrácese para emi 
pleada casa comerci 
[tar por 
Av 


se ofrece para consultorio a 
O casa familia, sate sombreros, 
[todo el dia o medio, ref, U. T, 37.513, 


Médicos Especialistas le informarán sobre ku curación. los más económicos, 


A LOS ENFERMOS DEL INTERIOR CURACIONES RAPIDAS Y ESPECIALES HORARIOS 


Sanatorio -Antivenéreo Universal, De10a12515221tw  |Pmáé Mitre 1608 


Los tratamientos son rápidos y 


AVARIOSIS 


complicaciones. 
TE! psctasl 


Eterno vigor varenil sexual conseguirá con el 


Alq. pieza amuebl., 
inquilino, teltt Córdoba 962, $” 


GRANDES. HOTELES — 
ro. ¡Imparclal y Rio de la Plata 


Bas dr imgeyen eva 
omómicos y de grundes com 
dldades para Dirajeros y esti 


Aly, hab. amuebl.. con o sin ponsión | 


0 distinguido único 0 
PS Hadio: Cérdata y Catian 


9. O de rro 
_biedades 
ab. 15.000 códulas, | 


BLENORRAGIA 


CURACION TOTAL Y IIMIAY, de las afecciones crónicas y todas sus complicaciones (Gota matinal, 
polenta, etc.) 
Por el método exclusivo y experi mentado NATURALISTA a base exclusiva de YUYOS. Procedimiento 


. sala Iujosament 


'o de elnica pstquia- 
trica de la Facu d 


de a 
Director del hospital 
das 


LEA PLATA. Av ay 
¡ 360. Y Av de Mayo 1 
O vs. vendo, Castelar (F. l 

Becker entre Ameñhino e Irigoyen 


Ao Are oe 


seguro, garantido, '0, A 
Especialistas en enfermedades de la! PIEL, SANGRE, IMPOTENCIA, DEBILIDAD SEXUAL. — Vitalidad perfecta con el 
Erupciones, Forúncules. 
Indicaciones especiales 


rápido, económi: Consulta: Lunes miércoles y vier. 


señor que mor 
piso 10, dto. 124, 2%, 


método NATURALIST. 
A LO3 ENFERMOS DEL INTERIOR: 


INSTITUTO 


“Plus Ultra” 


Lo más moderno y cén. 

trico de la Capital Preclos sumamente | 
Piezas y salas de $ 2 a 3 

| Visitelo y piña presupuesto todo Scudo 

E 


nes 
ARENALES 1179 + U T. 3621, Plaza 


Dr. JUAN POU 


Médico Cirujano H. PIS 
CLINICA MEDICA 
TUBERCULOSIS 

TUCUMAN 1517 — De 5 
U, T, 3% Libertad 4503 


Dr. F. BELGERI 


Jete del cunsultorio M. 
Ex Jete de Cilnica di 


ra tratarse en su casa en forma de abentuta reserva, — 
Toda consulta debe ser acompañada de $ 5, para ser atendida, Contestación en el dla 


Corrientes 1303 


e 


Vendo un espléndido terreno de 370 
varas en la calle Aasucno y Libertad, 
Santos Tarares. 


Hoy, Inauguración 


MEDICO ESPECIA LISTA 
AMERICANO 
De 10 a 12 y 15 a 21 — Fori 


dos de Da 12 hs. 


SEÑORAS 


PARTOS=EMBA 


¡TRUACION, DOLORE%, esTE 
ECOLOGIA Y PARTO 


10, do de. Ne 


5) 
CANGALLO 1073 
Grandes comodidades para ya 

Confort e ntriene 


Antigna pensión para sirvientas, nur! 

desa beneficio imporiante 
o señora ana 
: Tucumán 1321 


merosa. clientela, 
conviene A matrin, 
con poco dinero 


131 CEXHKITO 131 A amuehl. a perso 


e poro. Tricumán 900. 


UJO, FALTA DE 21 
ICO INSTITUTO DE 
LISTAS — LAS MAYOR 


A MOLESTIAS — TE 
DIRIGIDO Y' ATENDIDO POR 
ES COSODIDADES — ABSOLUTA RESERVA 


Honorarios Muy Económicos COMSUltaS GTAtÍS 10 a 12 hs. y 16 a 21 Bi mé, Mitre 1608 


[nocio- 


CONSULTORIO RADIOLOGICO ; 


ENFERMEDADES DEL 
LOS18, ESTOMAGO, 
RADIOGRAFÍA CON 


MATRIZ, OVARIO, 
JOLORAS 


HOTEL 


paós opens. y Churrasquerla, 


plezas juntas o 


, al señor Bda, Cameras 0. 
iedor. 


HOTEL BOSCH 
TUCUMAN $48 


Buenos Alres 19,3,1933 . a matrimonio 


Retener hura previamente 


Compro chacrita de Morón a Ta 
3 5.000 al contado, 


, Matitaciónes desde Y 


Dr. GRIMBERG 


ESPECIALISTA 
Riñón, vejiga, próstata, uretra, venéreas, debilidad sexual, 
Domingos y feriados de 9 a 


Esmeralda 544 


URINARIAS 
BLENORRACIA 


CONSULTA 3 5,— 


Corazón y Aorta £ Metabolismo Basal — Doctor 


Gollemberg — Córdoba 2200 ote) Pensión 


e 397 


Casa complelamente 
30 


Alq. hab. amucbl. a pers. ocupe poco. 
De 15 a 21 horas, : 


“con domictilo San Lule 
en eu negocio de 
para Ailorariantes y 


a y Y 

3463, comunican que y 

| fabricación de Co 

anexo a don Bautista Comamala y 

Martínez que kirarán bajo el rubro de “Co: 

Interpóngante. reclamos 
constituyen domicilio 


14 a 18 horas. La PUERTA) 


2 


on sátas), todas 
Habitaciones amuebla. 
das con pensión, acsde $ 50 ciu Salas 
. $ 120 y 3 140 


bien amueblada: 


ESTERILIDAD 
MATRIZ — OY Anion — FLUJOS — ME: 
TRORRAGIA, — LUECA. 


EMBARAZOS Va mies acia iaiena a matr. | 


TRATAMIENTOS E8- la, Sera. que ocupe poco, Méjico 1450, p 


IALIZADOS BIO- 

COS DE LAB 

PULYON, CORAZON, prosqueita ASMA, TUBERCO- 
= Co: 


INCLUSIVE RAYOS X, $ 5, 
11 a 12 y de 1h a 21 


Cangallo 1549, piso 10, 
AAA 


INSTITUTO MEDICO PASTEUR 


dentro término legal, 
en Viamonte 1475, 


Compras Varias. 


"CONTADO, compro eualq, canti | 


Cenizo,, operaciones | 
U, T 


SEÑORAS 


RIVADAVIA 5909 


talado con agua caliente a to 
das horas. Salón ce vias. . 

rraza. Comunicación de tranvias, 
colectivos en todas 
y a dos cuadras de 


Abonos Económicon Uv. T. 6, Flores 0352 


CLINICA MEDICA CENTRAL 


PELICULA, $ 10 


£ amuebl, con pensión, 


¡dad de mercaderias 
comerciales en gral, 


mente reformado, 
Gala a la calle $ 3 


Se ofrece herrero de obra, con cono- 


0£ para reproducirlos al 
carlos Monro > 490, YT, 29-1890 


Peinador competente se necesita pa 
ra Montevides, co Pio Ruen 
sueldo _U T_TLASS 


So ofrece sastre DERcpiante Pompa. 
Colomb: 


Se ofrece Sra. para todo trabajo, 
YN 


droce lar 2 de la tarde a las 8 U, 
357595, 


34. Constructores y Em- 
hresas de Construcción 
— [ALBARITERTA,. rofarciones: “pinta Pintos 


ra, ARuA caliente, techos O 340 


[A PLAZOS — Construcciones, ref., 
cloncas, cap y pmv, financiación en el 
día, sb adelantos Presup, ETA, 
Menos Talcahuano 35 0 TO 3RDRSA 

de Pavimentav ión 


Luls Bozzini e Hilo, Ltd 


(Ss 


ciedad Anónima) 
Ne Alttre 550 — $ pio 


UT 4208, Avenida 
Const. chalet e, arm., 4 hab, eb, 
[Sou clqac. $ 500, Rio Bamba Sd, 7 


36. Materiales de Cons 
trucción 

Celosi 

| de hierro reforzado a $ 13 

HEREDIA 1393 


Pintores 


Empapelador, pintura y refacciones 
€ Ernerala 0 már enarnto NugoyA VUIZ, 
U TP os1027 Preguntar por Santto 


Pintor y empapelador, especial en 


[imitaciones papel Precio tados U Tos 14% 


Pintor emp. piez: s 8 4 rofac. casas 
OS 38 


ATENDIDO POR MEDICOS ESPECIALISTAS 


BLENORRAGIA - 


Consultas $ 3,= FACILIDADES DE 


mes grandes y 
- Para, personas tn 
Únteas inq_ Escribir a: A OB, 

CO 1530 20 mie 


Ventas Varias osa Pensión 


serrados). CORAZON, 
TESTINO (úlcera), 


5o: 
HIGADO, ESTOMAGO, 
CIATICA, REUMATISS 


GARGANTA, NARIZ Y OIDO, X 
ANALISIS CLINICOS, TRATAMIENTO MODERNO Y EFICAZ — RAYOS X. 
ULTRAVIOLETAS 


AVARIOSIS 


¡abItACIOnNeS Aamuebl con balcines, a media 


Pinto puertas de: 
$ 4. imito papei desde $ 

tra numecad garantidos Pintura en e 
ral y refacciones de albañileria 


2, vinpapelo, 


Gm | Independencia 1544, U. T. 35.482), 


¡ entrega A domi 


Atendida gor médicos espectalisito, — Abonos económicos, — Consultas, $ 3. 


PAGO COMPLETA 
MAIPÚ 446 — Cons. de 9 a 23, — Dom, y Fer. do Y a 12 


“Garantido” 


6. Mitre 1235 


Gundra de ds garage, 


“MAR DE L PLATA 


con o sin pensión 


TRATAMIENTO MODERNO SIN 


ASA VASINOVSKY, 


Belirano 048, 
motores ares 


39 Enceradores 
AS 0.80 y 1:50 encero y rasq. picos, 


|3 m. cora Cagunrras limpio casas harato. 


Venao motores | 
2tes de mesa y techo. Rombra 


Precio eronómiro 


“Lion d'Or" 


Cangallo 1022, UT 88.325 


centrifuzas con motores hasta 10.004 lla de 

movimientos para bombas, 
ra enivansplastia de Ry y 100 
; Mmolores a vapor de| 


Leña y Carbón 
| madera RS 
. 


ETERNO VIGOR 


SOLICITEN a los Sres. JOSE MAJO y Cía., el libreto explicativo 
que REPORTA al hombre moderno el 
( ara impotentes e insuficientes), en- 
un pero en estampillas o 


Agua por hora; Precios medio 


*Sud América” 


AS cundras de ln 


Matrimonio serio, necesita habita” 
'en famila ingioea 
Ofertas Caña a, Fern. 


RA AR 
NATURISMO 
DIAGNOSTICO CLINICO POR EL IRIS: 
TRATAMIENTO DE LAS E 


FERMEDADES CON HOMEO- 
PATIA Y YERBAS 


de las múltiples ventaja 
uso del “ETERNO VIG 
siando para franqueo “CENTIF 

£u equivalente en min. argentina, 


C. PELLEGRINI 475 - Bs. Alres, - 


s amuchladas, muy. reservadas, 


- WAINFELD 


pecial para cocton, 


Pieza grande alquilo, con o sin mu 
dra Pza, Congre- 
Y 3 Naya Bs0Í 


Cocina acendida por a 


Olá Boy's 


R. Argentina 


VENEREAS 


Tratamiento de Ip, bltoctraria ariña en 
la, cons: ate Los 


CORRIENTES 


|teriar de 


Darwin SIT y a730 


| articulos de goma hipiénicos y Eenrrttos (a 


A Kotel Marino 


ASMA PLAYA 


a amueblada 1 


de Maso 
2 UB25, Allendo enlamente a mayo 


— (Método radical) 


1262-1er. piso 


precios, baratisimmca MERA 


70 HABITACIONES 


*“El Universo” 


Rasquetea pisos derde $ 420 em c, en 
cera con cera “Espejo”. limpio caras 
ários, persianas, etc UT 62.4489, Mitre 


¿íncero pisos a S 1; 
[trabajo garantido, UT. 3 


limpio ensas, 


| Encero, d de $ AS A muy Vrolijo, ma: 


MARA Y ORArCAN 


10. Chauffeu 


na 


Tr 


sin pretensianes U 


ME profesional, recom. 
3 60 Ofricese U, T. 


Ti s" TAS 
'TRACCIONES SIN DOLOR Y CONSU 
PARA LA MASTICACION 


JARDIN PARA 


enslón *Flocco” 
AMBIENTE FAMI 
PRECIOS MODI 


DENTADURAS Se alq. pieza bien ame 


0 Calva 1032 
Se fas sala regiamente amuch. ac 
1 


PERFECTA 


Consultorio Dental Económico 


DENTADMRA 8 
De CAUCHO 29) REFORZADA E 26 


INROMPINL, E3 


Sistema Glassden (patentado) Nort camericano, Trrompible, Garantido 
ermos del Interior, la 


CLÍNICA DENTAL MAYO Corrientes 1373, piso 20, 


Ferlados de 10 a 12 ha, 


trabajos en el di comerciante 


do 
Abierta la Inscripción 


| iñausiria en marcha, 
O interesario en el negocio. Tratar directa: 
en ' 


REFORZADA 


garantido . 8 


12 y de da 21 hn 
DIENTES FIJOS 


Chaufíeur con 22 años de práct 
bien recomendado, sn pretensiones en ol 
G Cruz 1441. 


Chauffeur muy com., con rec., TOg. 
£. 1 y provincia, Por 


Chauffenr ofrécese, informes de fa. 
Euniq marca UT 44027 


de 14 a 20 EXTRACCIO: 
Sin dolor... $ 


LOR CURSOS OFICIALES 
COLEGIO CARDOSO 


Establecimiento 


Dinero Of recido 


A sola firma 


en el día, acordamos crécitos y anticipo a 
fertos, 8 A, y Ano comere, 
San Martin" . Of, Escrit 


AS ¡FIRMA DIE RAP, 

lyC A Paba, 

| A Ma 
Per 


ORO 22 Kita.. $ 


COMPOSTIMAS E 3 
643=LAV ALLE—=643 


SIFILIS 


Dr. Raúl E. Merzaroll 


Médico Cirujano del Servicio de Cl. 
rugla de señoras del IL, 
Consultas; tune, miércoles y viernes 


17 
U, T. 62-0685 


Garganta, Nariz y Oído 
Dr. ELIAS GALANTE 


rich y Jete del de Norón 


telét. Cerrito 320 p 


Pensión dí de Familia 


Noñio O persona sol 


2 Escuela Superior de Comercio de 
MU Nacion 20m 3. CA TAN eacuclas DPIMArIAS, 


RIVADAVIA 4009 


MEDIO PUPILOS Y 
EN IN J 


de 15 
En todos sus períodos MEDRANO 433 


WASSERMA Si 


REACCION DE 
Gel quito cefalorraguites — Tratamiento combinado 


Bajo un riguroso contras científico 
HORARIO: De 10 4 12 y de 1% a 21 horas. 


Agrupación Médica Argentina 
SAN MARTIN 440, piso 1.* 
EA A a parado pt 


Fred muy económicos 


e San Martin” 


Dr GRIMALDI 


cintas especialista de Riñón, 
Próstata del Aoi LA 


o lina 


A matrimonio o persona sola familia 
e 

vomita. Debilidad 

7 fcut yo 


Gri 
Tnccrporado a i0a 8 
Domingo F. Sarmient 

de: der, año 4 15: 


| Pedro Goyena 


Fiáncos particulares, 


'G— Pensión alemana, 
TRTAS y Erundes para 
tíndo comedor, 


E arQuaLie Catia 
), De 14 a 15 horas, Consul- 
tas: Todos las días. 


iabroluto, Dr 


acuerdan créditos en 24 horas. 
firma Consult, U, T, 35-6572, 


on 2 amigos 
- 6580, 


prof, con "a Capital y 
e ree 


áí . Profesionales Varios 


APRES CA DENTAL, 


CA DENTAL, 
pricticamente OS para ambos rexos La. 
Vane 1050, UT 33300 


A arquitecto, ingeniero O empresa 
comstruetora otrérese constructor matriculas 
do. Joven, buena presencia, Eran práctica, 
omo socio industrial o empleado, U. T, 3% 


damita TAPIA y UN eo AN DIRE. RO 
Peña 91 UT. 33372 


J 
1 


ee Teléfonos: Rivadavia, 6800. — CRITICA. — El Diario de Buenos Aires Para Toda la República — 


DENTADURAS, Arreglar en 3 bs., nero s|Pól. y Alhajas 


a Profesionales Varios 53. Compra de Oro y Di->68. 


$ 2. Reformar usadas, Nuevas de cauchú. 
isansparentes, tivianas e Irrompibles a $ 60. 
Fxtracelones y curaciones, Callao 158, U. 
El 4T.O621 


DIVORCIO 


Absoluto para casarse nuevamente. tra: 
mita fópidamente sin cobrar adelantado, 
feoserva garantídi licite informes kratis. 
Warios Welss Avda de Mayo 570, Bs As 


ORO 1s x. de $ 3.25 2 6.93 
Pólizas de oro 


ALBAJAS. PLATERIA, CHAFALONIA 
Pago todo el valor del empeño 
Peso exacto 
C. PELLEGRINI 475, Oficina 1 


"Sábado 23 de Marzo de 1935 


Manicuras > 


Manicuras, casa part. Chile 734. 

Manicuras de 15 ad. Moreno 1896. 
Manic. por Maipú 449, lo. p. D. 3. 
Manicuras. 10 adel. C. part. Via- 
mente 1325, 


Manic. jóvenes 10 ad. Rincón 123. 


Teatros Teatros ce Teatros Cines Cines 
== — == 
APOLO encia [esipio DARDES ¡'AMBASSADOR CHAS FELICIDADES MaL-$ 2; selecta o 


Corrientes 1358, U. T. (35). Mayo 3938 
Gran compañía de espectáculos cómicos 
CESAR Y PEPE RATIL 
Hoy, a las 1815 y 22.15, grandioso éxito 
de riza, 496 representaciones de: 
LA VIRGENCITA DE MADERA 


Platea yermouth o noche, 3 Z. 


644 Tdcumán, manic. 10 ad. c. Pp. 
PEDIDOS 


Necesito manicuras, Rincón 123. 


AVENIDA 
Av. de Mayo 1222. U. T (38). Mayo 2295 
Hoy, a las 18.15 (doble): LA ALEGRIA 
DEL BATALLON; GIGANTES Y CABE- 
ZUDOS. Pilates, $ 1.50, A las 22, reposL 


ción de: LA-MEIGA: Inspiradisima zarzue- 
la de Guridi, Platea, $ 2. 


BATACLAN 
25 de Mayo 454 U. T. (31), Retiro 2177 
Filma realistas y varietés frivoloz — Hoy, 
INSTITUTO DE BELLEZA. Troupe D Ga 
rriga, Pella Dorita, 35. de los Andes y 
Jtafalda, estr. frívola. 
Entraúa $ 1 (mayores sclamente), 


BUENOS Ai¡RES 
Cangalto 1085. U. T. (25), Libertas 3942 
Compañía Nacions1 de Revistas Cómicas. 


69. Animales Damésticos 


Gran pedigreo Ecottish azabache, fox 
pelo duto, AY. Uriburu 1548 Viceate López 


Edictos Judiciales 


Compro BRILLANTES =— -— 
Por disposición del señor juez doctor 
Pago $ 150; 18 k. 3.20 a! Martin Abelenda, ilámass por treícta días 
3.530 Er.; ALHAJAS. PLa- | a los herederos O acreederes de Maria Te- 
TA. Pago bien: EL DIA-|resa Contatore de Malaspina o Teresa Con- 

MANTE, Rivadavia 7512 LA MODERNA, | tatore o Teresa Contattore cuyo juicio (ra- | 
Camian 2247 CREDITOS a enla firma lzaita por la Secretaría número 9. Buenos | Hoy, a las 1815 y 2215: GRAN HOTEL | 
| Alres marzo 12 de 1935. — Dr, Jullo A. | “LA ALEGRIA"; a las 2115 y 2330: EL 
ORO COMPRO Pazo nasta 5 8v3| Ze Kemmeler. fecretario ALMA DE XI CIUDAD. Fiatea, $ 159. 

¡ 
| | 


EXTRACCIONES, curaciónes, 3 1» 
Consultas gratis de 8 a 20, Dentista, Can- 
ing 107. 


TRADUCCIONES legales, técnicas; 


Smerciales, ete, precios módicós. Lava: 
Me 1282 20. piso U. T. 383545, 


18. Corredores y Repre- 
sentantes 
AGENTES EN El. INTERIOR. Se 


cecesitan para la venta a particulares de 
hebillas, monogramas, distintivo» y cintos. 
Buena comisión Escribir: FABRICA, S4en2 
Peña 220, 


$ 6.90 el gramo ORO 


Cempro Plata 
El Mejor Precio 
“EL COLONIAL” — Suipacha 680 


y 18 K $ 320 — _— 

Ea EUIZA, Entre Rios 314. | Por disposición del señor juez doctor COLON 
> Martín Abelenda, ilámase por treinta días, 

los herederes o acreedores de don Pelro | HOY EABADO 23, A LAS 2145 HORAS: 


Corredores de vino para almacenes, 


necesito paro buena comisión Igiaró 465. | AP Pago el máximo. Casa mayo- | Aria, cuyo juicio tramita por la secretaría | Ultimas representaciones al airé líbre, Gran 
5 mista Heacato pólizas oro, Platino | número trece. Buenos Alres, marzo 20 de | espectácul> coresgráfico en el estadio de 
PERSONAS relacionadas, alto co-| pista LAVALLE E92, 1933. — Dr, Julin A. de Bemmeter, se- | £an Lorenzo de Almagro, Ay, La Plata y 


mercio. enecar iibretas de informes, nece- eretario. Las Casas. El cuerpo de bañle y orquesta 


Hoy, a las 18.30, 2115 y 23.20: 


Cuando Lloran los Payasos 


| a les 2215 horas: 


Turno de Neche 


FPiatea por sección, $ 1. 


NACIONAL 
Corrientes 951. U. T. (35). Libertad 0816 
Compañía Argentina de Comedias 

MUISO - ALIPPI 


programa. 
LASANA DOMINGO, a lis 19 horas. Ul- 
timas representaciones al alre libre, Unica 
función vespertina extraordinaria, 6%. 
pectáculo coreográfico en el local de 
Sorieda2 Rural Argentina, en Palermo. El 
cuerpo de balle y orquesía del teatro Co 
lón actuarán en el desarrollo de un inte 
resante Programa. 


FENIX - 
Rivadavia 7502. U T. (67). Floresta 8835 
ja. cómica Garcia LeónPerales — Hoy, 
a las 13 y 22 estreno: 


Lavalle 717. UT. (31), Retiro 0700 y 5117 
Refrigeración perfecta — Hoy, a las 14 y 
20.30; LA ISLA DEL TE£ORO, p. W. Beery 
y J. Cooper; 15.40, 18 y 22-15: Variedades, 
álbujos en colores; 18.30, 15.50 y 23.15, un 


espectáculo maravilloeo de cgycajadas nú. 
sica y color: HABIA UNA DOS HE- 


ROES, p. Laurel y Hardy. A las 15, gran 
sección vermouth doble, al 


noche, platea, 3 2.50; balcón, 3 2 


HINDU 
Lavalle 842 U. T. (25), Libertad 1114 
2 prec populares, 18, 1845 y 23: 
GANARAS EL PAN, por Keren Morisy, un 
drama épico, himno a la terra canción de 
esperanza; 15, 17.30 y 22: JUSTICIA FE- 
SMENINA, p. Fay Wray. 


AMERICAN PALACE 
Córdoba y Callao. UT. (44), Juncal 04! 
Hoy, 1830 y 21: Gran secc. de varieds 


METROPOL 
Lavalle 859, U. T. (35), Libertad 1938 
Hoy. continuado de 13 220 horas y de 


Hoy, a las 1830 y 2230. gran éxito de 1a | 17 y 21.50: EL ALMA DEL BANDONEO; E + 
IN A er PL 
h VIVAMOS COMO DIOS MANDA TICIA FEMENINA, por Fay Wray. BROXA:; Variedades, Platea tony eN 
MARAVILLAS PARIS ASTOR AL 
Victoria y 5. José U. T. (97) Rivad. 5510) Sulpacha 153. U T 425), Libertad oz | Corrientes 748. UT. (31), Retro 5541 | Layalley ON ENT E a515 
Cía. Alegria Enbart — Extraordinario éxi- | Comp. de comedia. Direc O. Hos. 15 y 2230: Variedades; 17.20 y 21: ES 


Caviglla — 
Alas 1515. platea, 3 130% a ls 22151 
] ¡ATALINA. LA PEQUESA 

son L VeMl 1 Marga, Garcia Buhr, Pe 
trone y J. Severino. Regia presentación. 


! SAN MARTIN 
| Esmeralda 255, UT. (38) Mayo 0251 
¡ Cia argeotima de comenta Direce Roberto 
¡ Tálice A les 1830 y 2220: 

Y DIOS SE LO PAGUE 
Vermouth. 3 1 — Ultimas funciones. 


SARMIENTO 
Cengallo 1040. U. To (36), Mayo 073 
En la tercera decena de marzo detut de la 
compañía porteña de revistas dirigida por 
l Ivo Pelay, Espectáculon familiares por seco. 


to de las revistas españolas. A lis 1530 
y 2145: ASI ES EL MUNDO: a las 23.20: | 
COMO ESTAN LAS MUJERES, humcrada 
de Loyeorri. Múrica del mtro, Luna Pia 
tea por sección, 5 15, l 


MARCONI 
Rivadavia 2339 U. T. (47), Cuyo 0115 
Cia. Canzóre di Nápoll— Hoy, a 12s 2130 
estreno: A PEGGIA OFFESA y gran acto 
variado. Platea, $ 2 


MAYO 


Áv. Mayo 1091. U, T. (37). Rivadavia 2650 | 
Cia. argentina de comedias y salceles 


CICARELLI — CHARMIELLO 


Sita Por cartas BG Carlo» Calvo 2640 


compro hasta 3 4.90. Pón- 
zas pago bien, Talleres de 
relojería y joyeria GARAY 


-OR 


14. Empleados y Depen- 


dientes | 1015 y RIVADAVIA Se us 
TO FRECIDOS | OR Plata - Alnajas U ¡cia es 


compro, pago más 


e ea cas AA 
(EEE go rta Biol 2 YE | POLIZAS Como 3,geto | RAN EDO ECARIO NACIONAL ? 


H. Perrelli 


TUCUMAN 837 (Cast esq. Sulpacha) 


COMPRO, PAGO: 
12 kilates, $ 2.03 


Señorita se ofrece para escritorio, 
con canos. contab. y taqui,, personalmente 
de 1( en añel Corrientes 2545, 59 piso J. 
qe e CN A 


45. Servicio Doméstico 


CASA SATKIZ; 28 DE MAYO 145;63 


a remates están sujetos a (as condiciones renerales de los mismos y an ta 
eyes y Beglamentos del Banco, La totalidad de lop remates se publican en el 
Boleto del Manco 1 


a 220 : E y 

¿DINOS ORO es. $12:20 PROVINCIA DE BUENOS AIRES,¡N.O, Ejido de Gral. Alvear; S.O., 
PEDID IN, 17% Partido Gral Alvear, Fracciones de | FGractarena. y SEL, vía férrea sepa: 
- 8s 52 ESCATO BOLETAS DE ORO. 4 Sec. A. del Establecimiento “Dos|rstiva con la S . Se hallan entre 
o Agencia “Belo a UD | Hermanos" aptas para agricultura y|9 y 11 Kms Gral. 


h RT 15.0. de la Est. 
3019 CORRIENTE Limites de ía liada see | Aivear, F.C. 8. S 


. Rojo Jurado de Gándara: 


Geamas, matrimonios y perso 


U. T. 35 - 5268 


mol para todo trabajo, Pesidos y ofrecidos Serle Lote Superficie Dase Hipoteca 
Aya payón 259, Dto 3, 0, 7, $211 Tesefónicamente consulte precios antes del Libre camiros » 
A famil vender oro, cólizas, platino, alhajas, brillas- [21067152 la. 2 24 He. 9500 m.e. 3.460 2.900 
se necesita corta familia, ¡ (¿2 “objetos varios Suipacha 530, 3er. piso da 3 24 . Yomo 22400 2.500 
Juan Nión M8 U. T. 65 Í | Za. H 4 9 50 me. 3.160 2.300 | 
Señora odo trabajo, nécesitaj== i | ¿38 $ 50 me -400 2.900 | 
a A 0 0 ae a, pio 22 00, Varios | na dl 24 5 STGO me 31400 2.500 | 


MARZO. a las 10.30 ho_ Sucursal Tandil Martillero: Pedro 
ciés, en Tapaiqué. [Bordenave No. Banco 195 ¡ 
p 


CRITICA fnic 9,3135. ven. 23.3/35 


se casaría C. pera. | 


Estanciero 42 año: la 


El 24 DE 
culte, RICARDO, — R, Peña 1565. 5. 


en Banc» 3 


OFRECIDOS 
recom., criadero, | 


Buen matrimonio, 
- 3.70, Otrecese. U. 


T. 2.9311 | GS ól Í 
granja, | Se reciben animales a pastoreo, buen ECHEVERRIA 2576/82, entre Amenázy tas para agricultura, con superficie | 
ea tenica alidcra para ciudad | EBPo € sua, UL. S4S, Gra), Paz. Mide según títulos: | total de 87 Hs 4749 m. e. a 7 Kms. 
cecine e : a 3 30.000, se 1imá2 de frente al N O cor Sim%4| al O. SO, de le Est Paso de los Li- 

la - i Srta. de 26 años, e. $ O, 5E ide fondo, previniéndose que en ell bres F. CON, E. A. El 31 de marzo 


Tavandera se ofrece con recom. Er; casaría e. pers. sería, CELIA. — Ro Pefai costado -. O, 4 loa 42m124 de la M-[| a las 10.30 horas, en el local del 


tados Unidos 2589 U. T, 452240, 1563, = inen del frente naci el fondo tiene| Banco de la Nación Arg. en Libres. 
; | Srta. de ría pronto! un martlilo en contra de £m66 do| Base, $ 13.100. Hipoteca, $ 12.000, 

Lavandera planchadora, con infor |c pers, seria Peña 1565. |S, O a N, E, por $m6f N. 0. aS. E,| Deuda actual, 3 11815, No, Ho. 
rúes se ofre UT 44-1698 MANDAR | na dar con la línea del comi 1011/111077, Serie ¿5a. Sucursal Goya. 
: — El | que mide 8m65.  Superficie| Marilllero: Ordallo Leonardi. No 
Mu e jean 50 of eco para casa de | Exroximuda: 123306 SES El 26 del Bco. 347. | 
pensión. Rivañavia 9704 licarzo, a las 143% horas, en casa | CRITICA. Inle. 20131935. Ven, 23/31935. 
Encomiende la confección de sus ] | contra). Maso $ 26.000, Hipoteca pe IUc Aaa DURA | 
Mucama re ofrece, con recom., para atscursos, cartas IN |sos 30.000, Deuda actua! $ 29.538. | RODRIGU PESA 1051, entre| 
matr. o per, sola UT 35:2028 Ed A ASA | a de Jardín al frente, galerlas,| Charcas y Santa Fe, Mide, según tí. | 
= Fedacción al E |zuguán, sala, comecor, des vestibu:| tulos: 11m25 de frente al'O. tenten- 
Mucamo joven, se ofrece para matri Í seis piezas, cocin dos w. c.l do de fondo en el cortado $. 41mi6 
mono o poca fia Cerrito 1011 | cocina, K y pieza de servicio| a cuyo término empieza un marti. 


| en flezas, pasaje, baño| llo en contra que mide 4m32 de $ 

Mucama joven se ofrece, para cara py que resulte com-| a N. por £m50 de O. a hasta dar 
de tama 0 T. 234-3072 | prador 4 a su carge una | con la línea de contrafrente, y en el! 
= hinoteca del 90 vja del preelo de ad- | fondo en el costado N. 30mES. a cuyo 

E > ep 760 (Denal. uisición hasta el monto del présta- | término empieza un martillo a fa- 

(otr a 330 , dee por 8 mAs LA Serieñan y reserva. Prec ¡fo mctual 35 i Existe | vor de 6ms0 de S. a N. por 10m8% 

p 2101, U 7860, | Redacción y Tratucción ea ¡ferta de com de O, a E. hasta dar con la línea 

EEE + | qa ¡base, garantida contrafrente que mide 12m25. Super- 

Sra. orreceto 1900, AO con 15 2.160, Capital ficie aproximada: 5$1.2% m. c. El 4 
¡A Martillero da abril a 14.20, en Casa Central 

; hat list | 40 y Cin. aras A requerimiento Judicial, Bare, po. 

ce todo trabajo U, T. 41-119. co. 22 o | £os 215.500, Hipo 3 163.900. Deu- 
E - :2tura sta |CKITICA: Info. 1112:935 Vence, 2513/9235 | da actual. $ 160.4 sa compuesta | 
Se ofrece muchacha medio día a la! rratamiento especial de las várices y 0er de subsuelo: des piezas de servicio. 


JA DE CORDOBA, Depar-| 
Juárez Celman. pedanía | 

|. pueblo Ucacha. Una casa de 
familia edificada en los lotes núme- | 
ros 1 y 2 de la manzanas 49 de dicho 


hall. cuarto depósito, caldera calefac- 
ción, salón, baño, cocina, antecccina, 
tres plezas de E 

Planta principai 
antesala, antehall, toilette 


tarde, U. T. 3144 


ras varicosas 
BO - ARAD 


Juan B. Alherál 739 U. T 


Sra. provinciana ofrécese sin preten | _— - 
siones por 32 la eos nena 5 años. eo 56. Oficios para la Mujer! 


essa sería, Pivadavía 1985, pieza 12, 


enmedor. 


- pueblo, lotes que, unidos, miden 40| fardín de invierno, office, dos plezi- 

A y el Hogar lor 63. frebte por 80 metros de | Y uerendencias. Planta alta: gnlero! 
47. Muehlerias | - fondo. o sea una superficio de 19% | 4el hall, nueve habitaciones, tres ba- 
——————_—_——— Academia m deducidos los 2 m, c. que ocu. | ños y en azotea tres habitaciones: en | 

A A Í chava de la esquina, 3| cuerpo aparte dos plezaz de servicio | 


CORTE Y CONFECCION con calles púb 


y lavadero. Tieno servicio de ascon. 


-A 10 pesos mensuales 


/O mensuales, Curso to, $ 100 Mot Hnos. y al E A No, Ho, 121118, Serie D. | 
Le AmUrorasos su noGAR | dea dias da, 2 peca, ends talado | 21 Cao mario Ll Sesculildros Gnerricn, y Willtame. O 
BELGRANO 3123 pruebo, de 3 mesos PAMPA 2056, Dto | horar, en el co de la! exrini 1042 — No, Bco: 46 ! 
HOHER Ma ALVAREZ 2400 (FLORIDA) * AQUA=| Argentina en Ucacha. Bi Ti Inic. 20:3925 Venc. 341935 | 
HOBERTS ¿BLES, dormitorios y A | Hipoteca, $ 4.400, 
comedores modernos con facilidades pago. Hace, corta FONT 34 24, Com de dos de. 


Valor de la Propiedad 
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 


El departamento de la 
do pór un amplio ra. 
ción y dependencia 


D, Toe partamentos, 
0 esquina form 


Modista muy competente, hac: . 1 hubit 


Báo, de Irigoyen 1265, U, T, 212121, vestidos, Va a domicilio, 


; Colchonerías 


Deuda nc | 


S Particulares 
OLARI: ROSSI. 


JUDICIAL 
CASA BARATISIMA EN PARQUE PATRICIOS 
CACHI 232/38 
BASE $ 3.180 


MASANA 


JUDICIAL _— Cata taratirima en Parque, en e NE: ordea Sr, 
Patricios, CACHÍ 222.35, entre Famatina y | Secretaría Dr, Méndez Casariego en el jul 
Acornquija, consta de salón de negocio ecu | els Santiago Danessi eontra Pezro Guallisi 
pado por carnicería, 3 habitaciones, baño, | cobro hipctecario. Base, $ 218) min. 
E wc 3 UD Salpencito, edificada en] Ela E z 

le ride; 13023 Ce frente Osriatl sefas 8 00 Comisión 2 0,5, Visitese. 
3£m45 de fcndo en el costado £. y dlmys | ln : Caseres 2814 — Solari y Rostl. 


BRAVO BARROS €: Cía. 


JUDICIAL 
EN PALERMO—PARA REN 


GUATEMALA 5784 
BASE $ 6.613.75 


EL DOMINGO 31 DE MARZO, ALLI 


juez Dr. Abelerta 


TA 


EN PALERXO — GUATEMALA 5751 
PARA RENTA — JUDICIAL. 


Entre Carranza y Rompland, — A 2 cua- 
Gras y medía de Av. 8 Fe. Barrio de' 
familias Sólido edificio que pel p 
3 1200 al año Juez Dr AL 
tario Dr. de Remmster. Juicio tía Fe: 
cando Fernántez y Fernániez cia Sucerió: 


JUDICIAL 
REGIO CHALET 


GUANACACHE 3965 
BASE: 5 17.517,80 


EL DOMINGO 31 DE MARZO, ALLI 


e O FEADNAdA O k to pura negocio; y el otro de 
EA e PREPA T mento cons 2 habitaciones Remates efectuados en el día de ayer: 
a | OE. mm | EN TARO LES ale Moldes, 2043, 47/09, entre 
Colchones 58. Art. para Hombres y |Encuto: Juramento y Eeheserria, Vendita en p 
A domicilio $ 2 es enteo, es graode 8 3| | avenida Patricios 
£e haren toldos Be venden colchones | nta Cuarto y Pedro 
E91, 23301 y tuanor, Belgrano 2615, Uv. Ti] TR en $ 5010 y 
40071 i A r > le ro Frora 
e 1 finas y compo | del Club, 
Por silo 3 2 | 1229 0 T l camino z J M ti 
A e «iw2a] Florentino J. Martin 
Renusye su colchón 63, Radiotelefonía y Fonó a - Esa mare del 
mmeria  BUXL Mel . Sus 11 horas en ia calle Barto! 
arma a en 
da de elite Precios mn | grafos 


necesita, consúltenos A 
Mero es 
proceóa a 
nas embargadas en el julel 
y Cía. Ltda eNAxasuK 
'n en: Un mo 
arca LISTER de 12 MP 59 
E accerorica repuestos e 
ganque para l2 refriger 
centrifuga 4 


tavefa 
destanato el me 
para que 


GELOTIAR enReLAD pales mo. 


sexos, en pocas lecciones, e 160x130: más 
a ; 

de. 0 Crvas doo dl 
Criando Viña de retención 407 mts cuntra 


bien y cun el nadie fracasa, alvantzados 


oras de clase; de Y a 23 
ARENALES 1M | 
yos, canto, bai-| 
. olea 10, Dto. 9.| 


diclemn 
- | rezrelario, 


de de Paso de los 


Librez, nm 


A.PILLADO MATHEU 
12 CUARTOS DE MANZANA EN FLORIDA 


a a Pop 
y 4 a hallar en BA ¿A ara Pa = 
atendida "por señoritas. Enseñanza | lo Difusora Popular 


Curia co o 3.10 Lee | foto lo concerniente a propazanda nabiada 
Mitre 3532 Bolicite presupuesto Independencia 64. Te 
161 1404 — SANTIAGO DEL ESTERO 

1 

A 

y 

L; 


31 Ama 
MNASIA |ler_ 1400 — 

— MABAJES ¡SGPERHET 

Ambos sexos — Pin prossecto 


ASIUIITE: 


escuchar carr 


ACADEMIA THOMAS Tucumán 1047 Parte de la quinta de la sucesión Devoto, calles Cajaralile, 

2491 uu. T | 61 Hallaz Libertad y otras. A 7 cuañras de la estación del F.C.C.C. A 

em > q . Ó 2 de 1 £ MN . CO mito 'os y 4 

ol O, FOX.TROT, VALS, etc. em E TN IDO 2 la A a! + Loro, 6 a, mori ES UIRCUNOn ya 
sea mstéo arnes pie Sdula de Identidad do Edmundo Pi- 1 Coles les 

O les o llo Rao Meis Be chota EDESA A 37.009 VARAS DE TIERRA ESPECIAL PARA TODO DESTINO 


) Libertad 232 A pria- 

E ARIÓn ADArO. ALO. 
$5 fe atente 
mafara, tarde y ete Totós 104 Glas 14. 
bles y feriados. A car £ 7 Gama. 
dan precios, 


extraviados ee grati 
ate Hotel, Av 


Catia 
derueiva Al 


BASE $ 0.60 LA ole. 


Línea 6% entre, pla 


Pr 


LIBERTAD 242 | 


1] - 1 EL JUEVE ARZO a las 15 horas, en el local de la 
— e ES Personas Buscadas Corporación matador: Maipú 71, Buenos Aires Planos 
5 777 , O A detallados en mis oficinas, Sarmiento 299, U. T. 231-2137. 
52. Instrum. Musicales Y: Mamita 3 papito lloran | memes mes memes 


a tod: EL JUEVES 25 (7 marzo, a 189 15 ño 


INTAS EN FLORIDA — JUDICIAL. 
jadras de la Est eta 


A particular vendo piano 3 p., per; . ht 


fecio estaño Lavalle 2333 z de sa Av Gan Ma 122, l de la Corporación de Re 
a ee de Omnibus, (Cap. Federal) 

a! y A Manuel Vei nibrs 
BATERIAS . vende. Fa A ones Y A | on 12 cuartos de de 2010 me 
A hermano Serafin 'o Domingo ¡tada uno, litre de Escrituras por el 


Esña 8 0:0, Co- 


celis Rincón 902 
a A. € informes, Barmiento 


sé García Couso, natural de 
A). 10 bueca su nerano 

én heosha 1201, U 

añrcerh se le info: 


esta 75 
48 0,50 el tac), 


53. Compra de Oro y Di-| 
nero sPól, y Alhajas | 


P 


OLIZAS 


Adelanta todo eu valor 


ORO 


Compra a altos precios 


“LA BANCARIA" 
Tucumán £10 


no, que vi 
STO, Ante a 


ES 


Felipe Fontela: Vení lo más pronto 
pesitle. que ri no 5 días | 
tomarí una res 

An, Virtoria 
Aqui de espero 


JUDICIAL 


¡| CASA QUINTA y LOTE LINDERO 


ber el paradero de Anto | 
HNcorierte 3 ger del Hao GN VILLA BALLESTER, F.C.C. A. 
MUY BARATA-MUY BIEN SITUADA 


1” corrieetó Hl E 
Base $ 9.000 menos 7.650 cédulas la casa, 
Base 5 2.916,66 el lote lindero, 900 yc. 


PASADO MAÑANA 


Se desea £ 
, “ 


MAÉIMO 

PEDO DE IRIGOY: 

OJO — Brillantes garantizo el 75 0'0 
en efectivo de las compras .en 
ri caña. 


Pedicuros 
PEDICURO CIRUJANO, | 


de callos de cata 


rmañas y JUAneies 


| PREES S E 4 jalea “Juez Dr. Martín Ati 
Mhn ro pazo ORO y En- | PEDICURO MANCIUSO, callos, uñas | 1: | Dr. César Magariage, Remate Junto 25 de 
A Fóbrica de ainajas |encarnañas, a orale $ 5 Contuit $ 3 | | marzo, a las Glez y seis horas, en Rivadavia 
vd. 2 RITO 313, Uruguay 319, 4% p. U, T, 37-1269, U *B15, —= Y. P, CACURIL 


[JUDICIAL — 
357. Chalet de 


UDICIAL 
rd 


furst Zapiola y Qe 


—— AECONQUIS —_ 
RECONQUISTA $. UT 479114792 ALTIMO, . 


318 LOTES QUINTAS y CHACRAS 


FRENTE A LA ESTACION TRISTAN 
SUAREZ (F. C. S.) y AL CAMINO 
| PAVIMENTADO 


BASE: $ 1,2 y S POR MES, CON 
LADRILLOS GRATIS 


MAÑANA 


318 lotes, quintas y chacras. pom: 
En Tristán Suárez, F. C. Sud. —| 


Frente al 
redes 


camino pr 


aplica: aperflcios | vuelta se 
|detes, entre 618 y 1.195 varaz 3 1 cada uno, Pidan pia 
tar, Centro 1510 y 3027 varas y Ge las |tercenes o en nenta Reconquista 
chacras, entre 0,333 y 14.000, Haste de los | FURET ZAPIOLA y Cla 


' ADUANA DE LA CAPITAL; 


IMPORTANTE REMATE 


25 y 22 de marzo, 


CORDOBA — 
Rio Cuarto 


En pedanía Achirar, dep 
mc “Laguna Buco* 
y 24 ca. Ra 


RCADERIAS 


100 cajones perfumeria; 1 automóvil Hop. | 
mobile, doble faeton, tejjaos de Catamarca 

ba, en alfombras, sObtecaraa y pon. 
20) ktisa de sedñ en ovilica y 


a las | JUDICIAL — CAMPOS Es 
| 


robado el re 
Mañariaga, Jaco. Anderson 
ros y otro € Eltelbere (s3 concurso). 


canos, vino sia al 


| eohoifzar o mis 240 kiss repaertos El tunes 25 de Marzo, a das 17, en Re 
para fonógratos. 1860 hilos miel 460 ki conquista 353, 
paras de Col tejidos de seda, er 
Anes articulón para bazar, jugue | 
1 a. 4 OS R 1 P. P 
elgartos ea, bebidar, ete, 1 . s 
lracciones pará comerciantes y odolto . eraccia 


exbitea hana el 
te 12 y 152 
raloón D, p 

la este De 


JUDICIAL — Terreno eo Mar de: Pinta 
r. lotes 3 y 10 
mide 1im32 frente A Bronx y 
y £6m60 frente a Lava 
9 me Bare retasada: $ 15.006 
nes 1 deal alas 13 h5 
de Ventas huano 96, 

ln Atelenta (3 
Ra (17), Juicio Denegr 
Henry €. 3. (cobra Ripo. 
5 00 a cuenta de precio, comi 
elón 2 0,0, — Rodolfo P, Peracea, 


m4 el patnte de 
1 
Com 


de da 12 U To31, Re 


tobre entre las 12 
| eeprión de loa rá51d 
de 9 a 11.30 horas, 


go 24 de marzo a las 38 ba. | 


| VIUDAS HABANERAS: 15.50, 1520 y 
23.50: Noticiarios y la euper produce. War- 
| ner Bros: EL PASFO DEL AXOR, con 
Dick Powell y Ruby Kerler. 


| Refrigeración. — Pullman $ 150 A tas 
1 1515 y 22.50, el éxito del año: EL Ci 
¡DE DE MONTECRISTO. p Elsa Land 
| 21: EL ULTIMO CABALLERO; 17.30 v 
¡ 2220: Dibujos y varielades, 


BROADWAY 

Corrientes 1155 U. T. (35). Litertad 2345 
Refrigeración úrica y saludable — Tarde, 
continuado de 14 a 2% Noche completa 
das 21 — A les 12: Varielades: 1420 
| 21, H. Twelvetrees ELLA ERA UNA 
DANA: 15.50. para los niñes: Chichl y Polo 
| en sus graciosas creaciones: 17.5) y 22.2%: 

tictariós y dibusos; 16. 1850 y 23.10, Pa- 
trice Paterson y Nils Asther en la super. 
producción: SERENATA DE AMOR, Platea 
$ 2; puliman, $ 150, 


CABILDO 
UT 


Pampa. 


Cabiido 2341, 
Hoy, estreno exclust 


3552 


media reidera; SERENATA EN VE! 
Obsequio de virgencitas de Pompeya, 


CAPITOL E 
Santa Fe 1548 U. T. (44), Juncal 1272 
Hoy des y 2520 exito MEN. primicia 
LA NOVIA ALEGRE, p, Carole Lombard 


y_Ch. Morris; 1815 y 2230: Variedades; 
173 213: LA VIDA PASA, 
Piaten, $ 2: 2 pul, $ 150 

y CARLOS PELLEGRINI 
iGabna 1332 U. T, (59) Paternal 1 
Hoy, a las 14 y 20 Cómicas y e 
| JENOS CAMARADAS; BAJO 
V NA. Ki de Nagy: 


P: 
L MUNDO, p, C. Ben 
net y Herbert Marshall. 


| eero COLISEO PALERMO, 


'NTAD 
: MALAS 


| EMPIRE 


UT (3, 


Retiro 3130 


llosa viales en la ribera 
NDESA DE 
QUE 


ESTRELLA 

UT. 070), NOSez 8160 
30: YO DOY MI 
MALAS COMPASIAS, 
CAPITAN DISLO. 


FLORIDA 
Guieria Giemea tsubruelo) 
Films reeniletas, Continuado de 11 a 2115. 

| Boy: LA NUJER Y LA BESTIA: el mars 

¡yl LA CABALGATA DEL D) 
y aña única, $ 1 


GAONA 


T_ 0 


DT 3351 


Paternal 


[ESPOSA DEL DONADOR, p 


| GENERAL, BELG 
DT (52) 


GENERAL MITRE 


e 1322 U T, (3%), Mero 
mayor $ 0) 0 
L DOMADOR p RA 


$ FELICIDADES: 


EL 
FASA. Pp. E. Lanát 


LORIA 
3. UT. (35) Mayo 808 
LA PRIMA 


GRAN CINE CECIL 
Deteota BS 4 Avenida 


7815 
RA- 


APUROS DE JACK 
. FARO; Cowboys y 


| GRAN CINE FLORIDA 
Florida 2: Y, T_ (33), Avenida 6133 
| Siempre UN PESO Continuado de 13 a 20 
| Noche t compieta desde 1 2030, Hoy. 
n Bárbara Stanwyck y 
por_Jean Muir 
Brent; EL ANGEL DEL ARRO- 
Lembard y May Robson 


GRAN CINE IDEAL 


Sutparha 378. 0, T. (35), Libertad 0147 

Refrigeración perfecta Yloy. a las 1830 
ROR OO: 

LA NUCHACHA NAS RICA DEL 


. AMOR, p. 


Cilye 
1 y 22 A 


Diana W 


INE 
e T 
s 1613, 18 


imicia Para 


no PAGUE 
ALQUILER 


Tosolros le ayudaremos 


“Capel” 


errenos A 
tata 
le hace adquirir £u hogar 
de Intereses, con lo que 
ñ atquiler, Sblleite infor. 
mes, MAIPÚ To (37), Rivadav. 1815 
y Avia, Fore 


EMPR 

A menpualidacia en pequeñas cuot 
s. ehalete, y 

anos, Antes 


De 14 a 19 hs. 


La Casa Propla 
struro cara 

ra, 2 piezas. cuarto de b 

nO Paro o IMparo. Capital y 


RIOS 1153, 2 
10 a 20 horas 


rd 
A La Artistica 
Le construirá al contado o gu 

ar 
perros unio, 


Provincia 


TRE 


piro, de 


nales 


A LA ARTISTICA 
Francisco Lapenna 


completo 3 420) 
compieto $ 
baño, cos 3 3200, material 
era A plazos o contado "Se aDOni 
al terminar obra Consúlteme: 


A 93y 0, T. 67-86: 


y neo 


VIRGENCITA DE | 


5,000 Casita | 


] PALACE MEDRANO 
Corrientes 3076 UT. (62) Mitre 1512 
Hoy: EL ALMA DEL BANDONEON, e L 
Lamarque; PURA DINAXITA p Jj Dz 
rante; TODO CORAZON, p_ 3. Park 


PORTENO 
Corrientes 518 U. T (3%), 
| Hoy. a las 1630 1550 
profucción MG. 
la: Ca. Lombard; 1439 y 21: 


18, 1820 y 2230: Var 
vermouth 0 noche, 


Flates, 5 


PUEYRREDON. 
ona 


en UT 


| DERECHO A La FELICIDAD p J Br 
| mett: 16 y 20 EL INCOMPRENDIDO, 
lp. J. Cooper. Tarte o mche e y 


| REAL CINE 
| Esmeralda 425. 6, T, (3D, 
¡El espectáculo más completo en 
| más contortable Frio en 


Retro 


EOS 
verano, calor en 


invierno. — HOy, 14, 1545 y 2320: CHAR. 
LIE CHAN EN LONDRES; 15.50 y 20,20: 


Cómicas y varieGades: 15.20 y 21: EEIS 

BUENAS FICHAS; 17.30 y 20.20: MELO- 

| DIAS VIENESAS, 

j—Fune. compl ton 1080 
RENACIMIENTO 

Lavalle 925 UT (35), Libertad 18% 

Hoy, pull A las 1850 y 23153 


PD Sape P. 

D. Conte, C, Viltts y + 
del tertro Colón. 

17,20 y 215 

S QUIER 


| nyard; 2040: CONQUISTA DE MARINO. 
| 


E RIO DE LA PLATA 


a y Parral UT (50), Cabas 


Libertad Lamarque, 


(en castellano), p. 


RIVADAV 1A 


TUD 


Cayo 0141 


PASION EN LA S 
| COPETIN MUFICA 
Jos Espaguettl 


| ROSE_MARIE 


Lavalle 750, U T 
Alre puro, fresco y se 


(31), Rettro 5403 
Siempre compl 


| PESO, Tarde continuada de 1 
| Soche completa a las 20.30, — Mo) 
etario LA ISLA DEL 

Ed P. Moran: VOL 


CA rque 


. SELECT LAVALLE 
Lavalie 2 0. T. 439) L al 
Conti: 14 a 20, Compl 


T. on UN PESO — Hoy Y 
¡Oland en: EL VALOR 
| CHAN: 1540, 1540 y 23 
Claire Trevor en: ORO VIRGE 


| 


EL MEJOR RESTAURANT DANCING 
DE SUN AMERICA 


| Cubierto $ 
NOTABLES ATRACCIONES 


PARQUE ROMANO 


8 Y MALABIA Hoy sábado, 


ballems. 

AS Laval 
lomingo de 14 a 20 
pañolar Bal! 


Úpico Los Po 32: 


| eeñoritya, entrata y rifa Eratin Cab. 3 1 
| “SOC. RURAL ARG 
PLAZA ITALIA — Grandes y 


Cruz Roja Argentina, $ 


le Enavrdra, bajo la dire 


¡LA Damas 
artística de Angelina Pagano. El cen: 
| ten de mavor atracción y mlertin 


e 
ción 


HOY SABADO. a int 2143: EL ROSAL 
DE LAS RUINAS, de Belisario Reláda, Re. 


near generales y 
lAs prime figurar AnE P 
Federico Manslla (El ADUl 
de montar A carro den 


i 


| 


Avisos Oficiales 
MINISTERIO DEL INTERIOR 


Vista la precedente comunicac 


del El Senado Nacional y de cont 
con los 23 as ta ley No 
40. 


Art_1o pueblo de la Cr 
pital Federal para mibgo 24 de ma 
próximo con el obleta de que eda a la 


elección Se sesenta $ ocho electores de Ae 
pañor namoral, para elegir al cludadan 
que ha de reemplazar al doctor Alfredo L 


| Palacios EA 
jabrl del 

Art Zo. De contormidad con lo dispuest 
| enel articulo 38 de la ley No BATA de les 
ciones Nacionales, cada elector votará 9 
de senador ns 


cuyo mandato termina el 
rriente ano 


sela “electores 


eudrenta y 
| cional 


J. C. Silveira y Cia, 

A tral persona que tenga terreno O cata 
en esta ciudad o provincia, le edificamos u 
Sercccionamos eualquler tigo de casa cha: 
lets, negociós o industrias, chicas o Krandes, 
pierario, a piaros por mes o Al cuntado, sin 
kastes et anticipos Trabajamos desde el 
año 1922, con patentes e informes a 

cetán Damos ins direcciones de cientos 
Se Conde q0e heross Becho y abras que te 


memes en construcción que pueden viillarse | 


Fotorrafías y planos a Alsposición Presen 
tanto este avtro le naremos el % ojo des 
E 

JC. SILVEIRA s Cía. Lavalle 1054 


De via 12 Sibados de 9 a 12 


A. Válle y 
£átitico con cusiquier tipo de casa O 


chalet p motel Pianos y proyectos grati 
Doy dinero en hibotecar y p construcciones 


CHACABUCO 18 


Licitaciones Oficiales 


| Municipalidad de la Cludad 
áe Buenos AÍTES 

Llámare a licitación pública que 
tendrá Ingar el día 25 del corriente 
a las 14 y 30 horas para la constmic 
ción de un enmaderado con base de 
| hormigón portland en la calle Cabit 
| do desde Dorrego hasta Federico La- 
| eroze, de acuerdo con el pliego. de 
l condicioner agregado al Exp. $158 
| D-1935, que ee encuentra en la Di- 
rección de Suministros, Bouchard 
(315, donde puede consultarse. Bue: 
l nor Aires, marzo 19 de 1935. — El 
| Secretario de Obras Públican. 


_vs += meléfonos: Rivaday 


'Schiavone y. Bolognini, Pletóricos de. 


Farmacia Parque Gral. BELGRANO, Blandengues 2702, U. T. 70-8676 
ESMERALDA, Esmeralda 902, U. T. 41-7039. 
DEL VECCHIO, Corrientes 1499, U. T. 38.4990. 
Dr. MANZI, «Independencia 1701, U. T. 38-4739, 
ALEMANA ONCE, Pueyrredón *s3, U. T. 47-2778. 
DAMIANO, Pinzón 599, U. T. 2112072. 

DE CUSATIS, Santa Fe 1202, U. T. 41-2071. 
PEDERNERA, Pedernera 599, U. T. 66-0894. 
SAN LUIS, Ensenada 479, U. T. 67-0112, 
EUROPA, Nahuel Huapí "3400, U. T. 73-2027. 
ARNABOLDI, San: Juan 3002, U. T. 435-3298. 
PORTESA, Avenida América 2102, U. T. 51-2710. 
ANTIGUA ITALIANA, Bmé. Mitre 1600, U .T. 38-1921. 
BREA, Patricios 1201, U. T. 21.0290. 

SANTA ROSA, Venezuela 1502, U. T. 38-4278, 
GALLI, Viamonte 2201, U. T. "47.2748. 

BUENÓS AIRES, Gaona 1800, U. T. 59.0813. 
TAMBORINI, Cochabamba 3700, U. T. 45-3554. 
RIOJA, Victoria 3002, U. T. 62-4208. 

SAN JORGE, Independ encia 3699, U. T. 450224. 
DEL CARMEN, Jónte 3202, U. T. 59-0094. 
ROSSI, Rivadavia 5415, U. T. 60-319. 

JONTE, Jonte 4002, U. T. 67-5786. 

INCAICA, Esmeralda 499, U. T. 31-5705. 


ABIERTAS HOY 


- ESMERALDA 499 esq. LAVALLE 
ABIERTA HOY — Servicio 
Nocturno Permanente 
PEDIDOS A DOMICILIO 
U. T. (31), 5705 y 6230 


Farmacia 


INCAICA 


FARMACIA “DEL VECCHIO” 


JOSE DEL VECCHIO — Químico Farmacéntico 
ABIERTA HOY HASTA LAS 23 HORAS. — Después se atenderá 
con puertas cerradas, por: PARANA 415 


Corrientes 1499 U. T. 38, Mayo 4990; 
FARMACIA ALEMANA “ONCE” 


ABIERTA HOY TODO EL DÍA 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 


Pueyrredón 53 U. T. 47, Cuyo 2773 y 47-9300 


FARMACIA INDEPENDENCIA 1701, esq. SOLIS 
Abierta Hoy Todo el Día 
Dr M A N Z I U. T. (38) 4739 y (38) 6840 
LABORATORIOS DE ANALIS!8 
Dr. Enrique V. A. Manzi - Francisco G. Manzi y Miguel Angel Manzi 


ESMERALDAOD. — cestiéracon 


ABIERTA HOY hasta las 24 horas | 
esq. Paraguay 
Farmacia “Buenos Alres” > 


Ablerta hoy sábado todo el dia 
£e despachan pedidos por teléfono 
GAONA 1800 U. T, 59.0613 


Farmacia “Santa Ros2” 
Cuna hay sábado hasta ls 24 horas 


atienden pedidos por tesetono 
VENEZUELA 1502 U, T, 35.4275 


Antigua Farmacia ltellzna 
BME MITRE 1609, eh APDO 
Ablerta hoy AOS el dla 
Haza sus pedidos por teléfono 


PEDIDOS: U. T. 41-7039 
Farmacia “San Luis” 


ENBENADA 47 T._ (67) 0112 
Ablarta hoy sábado hasta 105 22. horas 
Se atienden pedidos por teleton 


Farraecla “EL TURIA” | 


NAZCA 3714 UT 50-1399 
Ablerta hoy sábado hasta 135 22 horas 
Se atienden peridos por teittono 


Farmacia “Porteña” 
ICA 2102 UT. (51) 27110 


oy sábado hasta 129 22 horas 
84 atienden pedidos telefónicos 


Farmacia “San Jorge” 


INDEPENDENCIA 3699 U. T. 45-0224 
Ablerta hos síbado hasta 114 22 horas 
Es atienden pedidos telefónicos 
A FE 1202 a Piar 207 


A A Farmacia “Pedernera” 
.ariaacia “Damlano” lexbeayena 699 "7 64.08í4 
y: 199 T 212072 Abierta hos sábado hasts lis 22 horas 
blerta hoy sílado ado et dia 


Se despachan pedidos teletoniona 
Se atienden pedidos por teietono 


Farmacia “Gal” 


VIAMONTE 2201 UT, 47.2748 
Ablerta hoy sátado todo el día 
se auendén pedidos te:etónicos 


Farmacia “De Cusatis” 


Abierta. bey: sábado todo el dla 
Osapacnan Dedldgs pur telesol 


apojél, Quimico. Farmactulico 
T. (45) 3208 

Loy ábado hasta la 22 horas 
Se atenden pedidos por teléfono 


Farmacia “Rossi” 


RIVADAVIA 6415 U. T. 60-3119 
Abi hoy tábado hasta lsa 22 horas 
atienden pedida telefónicos 


Farmacia “Gutiérrez” 
CHARCAS 1300 E 
Ablerta hoy sábado hasta 1 

He ALS PAN 5 telef 


FARMAC 0 10 o 


Dr. José Tamborini 
| COCHABAMBA 3700 T. 453554 | 


| Atenderá *u farmacia hoy hasta las 22 he, 
Fe atienden pedidos telefónicos 


Farmacia “Europa” 


NAHUEL HUAPI 3394 UT. 132021 
Ahlerta hoy sábado hasta las 22 horas 
Be atienden pedidoa telefónicos 


y fa es > 
Farmacia “Del Carmen" 
JONTE 3202 UT. 59.004 
Ablerta boy sábado hasta lis 22 horas 
£e atienden pedidos telefónicos 


y >) 4 $ 
macla “Brea” 
PATRICIOS 1201 U. T, 21-0290 
Abierta hoy sábado pta las 22 horas 
Fe atienden pedidos t ónicns 


Farmacla “Dalton” 


FCO. BILBAO 2102 UT. 57-0832 
Ablerta hoy sábado hasta lia 22 horna 
Se atienden “pedidos por teléfono 


FARMACIA 
ue Gral, Belgrano” 


2702 UT 70-S816 
bado hasta lia 22 horas 
len pedidos telefónicos 


a “Tassara” 
MALVAREZ) 


Daniel _A, Ta ara.—Quimies. farmactatico 
BERUTTI' 2402 T. 44.572 | 


Precio calidad y surtiño 
Ablerta hay sñbado todo el día 
En atlenten pedidos telefónicos 


ABIERTAS MAÑANA 


Farmacia Tribunales 


TULIO MONTES — Químico Farmacéntico 
Ablerta Mañana todo el día y Sábado Próximo 


Uruguay esq. Tucumán. U. T. 38, Mayo 3588 


LLE AO E 


del DOCTOR DICOVSKY 
esq. PARANA 


Ablerta mañana todo el Ala con, servicio 
nocturno por: PARANA 495 


Pedidos Teléf. : 3: 
ESPECIALIDAD EN PL ANTAS 
MEDICIN LES 


Parmacia “Rivadavia” 


w 


ynoche. En el primer match prelimí- 
Inar a seis rounds, se medirán los pro- 
¡fesionalez Edmundo Yasprisa y Jullo 


Entusiasmo, Realizarán una Gran Pelea 


|fAlmaTorera 


Don JUAN €l el ZORRO 


LA CHANC ANCE DE 1 FUERTES Y VALIENTES :: Pelearán de Igual a Igual | Diálogo de Hoy 


LOS RIVALES 
ES MUY PAREJA 


En el Primer Match Em- 
pataron Después de 
una Pelea muy Violenta 


ESTA noche se realizará la re- 
vancha entre los profesionales 
argentinos Angel Schiavone y En- 
rique Bolognini, en el ring del es. 
tadio Luna Park, cotejo que pro- 
méte ser sumamente intenso por 
la aoresividad de los rivales para 
conducirse en el cuadrado en el 
momento de la prueba, 

Buen programa de preliminares han 
confeccionado para el festival de esta 


e 


Cagnani. 

En otra preliminar a sels rounds, 
Manuel Valcarce enfrentará a Alfre- 
do Quintiero. El nombrado en primer 
término debutó con éxito en las filas 
del profesionalismo derrotando por 
puntos a Angel Sebastián, en una 
pelea que resultó intensa, demostran- 
do poteer cualidades excelentes para 
seguir ascendiendo en su nuevo ho- 
rizonte de pugilista, 

Quintiero es muy peleador. Se 
mantiene invicto como profesional, 
y será, sin la menor duda, un rival 
[muy pelizroso para Valcarce. 

En el match de semifondo a ocho 
round, Juan Carlos Alaniz, el “pibe 
Dinamita”, se medirá con Francisco 
Dz Haro, cotejo que ha despertado 
gran expectativa, porque sl bien Ala- 
nis se impuso en £u última presen- 
tación, no lo hizo tan ampliamente 
como frente a otros rivales, por lo 
Que no son pocos los que están con- 
vencidos de que puede darle una sor- 
presa nada agradable en el match 
que Jlevarán a cata esta noche, 

El clásico de la noche 


match de fondo entre Schiavo- 
ne y Enlognini será bravo. Ambos se 
presentarán en condiciones excelen- 
tes de entrenamiento, por lo que de- 
berán comportarse haciendo honor al 
coraje, ya que son guapos y en los 
momentos difíciles no ceden terreno. 

En el primer match que efectuaron 
el 12 de enero pasado, dividieron ho- | 
rores, en un máateh intenso, El fallo 

a Bolognini, pero el platen- 
con tanto tesón que impre- 
los miembros del jurado. 

Indudablemente. que  Bolognini 
siempre es un adversario temible, lis | 
fnerte, 4gil y peleador, por lo que 
sea quien sea su competidor, tiene 
chance para impone 

Schiavone posee idéntica modali-| 
dad para conducirse en el ring. Es| 
impetuoso. En los momentos difíci- 
les no cede terreno. Se agranda en 
tal forma que arrolla a su contrin- 
cante. La prueba de fuego la sos" 
tuvo con el campeón alemán de la 
categoría mediano Jup Besselmann, 
e goza de poseer un punch po- 
tente, y a pésar de “haber” colocads | 
repetidas veces su Solpe con acierto! 
en la mandíbula, no pudo derribarlo, | 
al conrarlo, lo enardeció de tal ma- | 
nera que de puro guapo logró ganar 
la pelea. 

En su última presena 
por puntos al campeón cubano Joa- 
quín Torregrosa, performance que lo 
coloca en una situación estimable. 1 

Bolognini, también, en su última; 
presentación se impuso por puntos| 
ante el cubano Torregrosa, por lo| 


ión derrotó | 


su guardia predilecta, 3 
de sus peleas más reñi 


EL PUGILISTA platense Enrique Bolognini, con 
ue esta noche realizará una 
las porque tendrá un adver- 


sario que lo peleará de igual a igual. 
manager Nicolás 
Schiavone la forma de envi 


ABAJO: El 
corrigiendo a Angel 
r un directo con eficacia 


Prezios: 


que está en el mismo nivel de Sehta- | | 
vone. 

Pocas vecos se ha presentado na 
pelea más d 
cedor. Desj 
refído combr 
diferencia de 
rival. 

Estas comparaciones dan 1 
par pronóstico resulte dificil 
La chance de los rivales depende m 


Será Sensacional el 
|Match Entre Nowina || 
| HRNAA 0] 
¡y la “Máscara Roja 
MARANA nor la noche pro- 
seguirá el segundo cam- 
pconato mundial de “catch-as. 
enteh-can” en el estadio Luna 
Park con Un programa Cx- 
traordinario, 
El match que provocará sen. 
sación será el que llevará aca- 
bo la “Máscara Roja” y elcon- 


de Karoi Nowina, ambos con- 
siderados como log más hábi- 


veneleron con por 


semanas alo omisim 


enmascarado ha Obtenido 
victorias notables, que COnfir- 
man que es un atleta con cua- 
lidades para impontrse ante 
los rivales que actúan en €l 
certamen, 

El conde Nowina es el más 
técnico de todos, por lo tanto 
no es aventurado pronosticar 
que el match será Cspectacu. 
lar, Las probabilidades están 
muy equilibradas, lo que da 
margen para aumentar la €x- 
traordinaria expectativa, 

Integrará el programa los si- 
guiéntes encuentros: Carlos 
Stringari, campaón italiano, v. 
CIABantar checoeslovaco; Pedro 

rone, italiano, v, Pedro Ben- 

. sirio brasileño y Jack Rus. 
soli cow boy americano, Y. 
Juek Conley, ¿ampeón inglés 


Cariela des Mariscos 


Tuñín 


+. Rostaurant *TUÑIN' 
ALMIRANTE BROWN 1267 (OCA) 


“Macarrones a la 
Príncipe de Nápoles 


que nada de la oportunidad que se| 


E => 
¿cla “Sulza 
nañana y sábado próximo 
en peñidos por teltrono 


UT 33828! 


Farmacia “Pone En 


25 DF: MAYO JT. 21-08%0 | 


Abierta mañana ind hasta las 2 
sus petiños por telífon 
RIVADAVIA 0801 U. T, 67 


Farmacia “A7. ñel Trabaja 
Ablerta mañana dnmingo todo el día 
Ea desgachan señldos tejerónics 
DEL_TRABA UT 


FAY. 

FARMACIA 
“Homeopítica de Fl 
Ablerta mañana dominto todo el 

peñidns por teléfono 


A y T 
Farmacia 


10 he, 
5 


DIC mañana pasta las 27 hs, 
5 por teléfono 
domietito 


Hemitiraos 


Farmacia “El Indio” 


Ablerta mañana domingo todo el dla 
Se atienden cedidos por teléfono 
201 20 


EE 


ablegta mañana dománro 
peridos por relálo: 
PEIORA. y 


Farmacia Saranária 
Ablesta mañana, domingo, to4o el día 
Be atienden peritos y dd 
00 


"Coráetro 


2ñn3 domingo todo el día 
Gen peñitrs telefónicos 
E 


a 
Aarmacia “San An 


Abierta mañana domingo todo el día 
E 


TRIV> 4 
E, Kz6 
FARMACÉUTICO 
Atenderá su plsri- 1:38 msñana domingo 


pda el dla 
TRIUNVIRATO Ea 0_T 


| cla 


e Lascano 
mañana todo el ála 
PB, AiBEAD E ras 6 ó 
Farmacia “Vleglano” 


JAbera marina domiaro hasta Jas £4 he, 
sz 


J 351-0084 | 


FARMACÉUTICO 
su farmacia mañana domingo y | 


7. 21-261 | 


Farmacia * “Canáleilo” 


¡mañana domingo tado, el dla 
4 20 1158 


Teams Atenderá 


219cla “Monserrat”? 


Abierta mañana, dominro, too el día 
Moran tiraro cedtica pOr teléfono 
(ORESN 1003, esa esa. Bóo. DE IRIVOYEN 


Abierta mañina > dortoto oo. 
Be atienden pedidos por tel 


Ea- 
o ra? 


len y 


a 
eaniña CALVO 


1201 


Restaurant “11 Vero Ferrari”; 
CORRIENTES 3425 


Boite Sevilla 


Gran Restaurant a la Carto 
PARANA 318 
Cazuela de Pescado 


Mixto 


Restaurant “EL MOLINO" 
NECOCHEA Y SUAREZ (Mora) 


le presente en a instante de r 
posiciones 3 puñ 

Cuando dos dn Mistas que pos 
el mismo estilo han peleado y 
vidicron honores, resulta 
¡complicado para señalar el vencedor 
en la revancha, porque más que nada 
las probabilidades están clfradas en 
la oportunidad que re le presenten, 


legnin!, en el Instante de 
guantes, «el llezan a pasar por mo- 
mentos de apremio no andarán con 
[rodeos y cambiarán golpes impetuo- 
amente, y como son fuertes y con 
1 experiencia, cabe entonces des- 
contar que el factor oportunidad pro- 
voque el epflogo del combate, Vere- 
Emos quién es el que so impondrá 
| con el fín de ratificar sun cualidades 
ly seguír ascendiendo en las filas del 
profesionalismo, ya ue loa dos la 
"oci ¡han hecho hasta la fecha con ba 
Precio [| (inte acterto en rotas sun presen- 
| taciones en nuestra 


Habrá Peleas Hoy en 
el Boxing Club L, T. 


Esta noche el Boxing Club L, T. 
[en su _losal de la calie Azcuénaga 
lé1s, efectuará un festival pugilis-| 
tico de aficionados n Jas 21 horas 
con el siguiente program: prelim 
rares, Rodolfo Gamarra N 
Kid Coorinche yv, Lorenzo Ro: 
Esti José Lígambe v. Juán Gómez. 
Semifondo, Pascual Cuzzano v. Cas 
|melo Garóne. Maten de fondo, $ 
verino Miragalla v, Jos4 Sánche. 
Manuel Coria v. Carlos Día 


Canelones a la Ross 


Restaurant “FERRO” 
CORDOBA 1209 


Escargots Genoise 


Restaurant **FRASCATI" 
MOEDO 380 


A la cas y 
Fijo $ 2 


Restaurant "CAFE PARIS" 
ESMERALDA Y LAVALLE 


Hipetec: -as- Descuentos Il 
ESCRIBANIA 


del Doctor 


Alvaro Machado Sanz 
Registro N*. 281 


CANGALLO 439 | 


bastante | 


Por lo tanto, Schlavone como Ho-| 
eruzar | 


Y 


Se Clasificaron Ocho 
Campeones Argentinos 


|sificaron los ocho « 


| porteño Fernando Calolsi. 
| mer round resultó parejo. 


E 
sebío Díaz v, Carlos Spatano y Ma- 
nuej Casares y. Carmelo Cristante. 


y 


Triunfaron Cuatro 
Cordoheses 


A NOCHE, en ol ostadio Luna 
Park, se realizaron las fina- 
las de las ocho categorías del 
e=mpeonato nacional para vete- 
, patrocinado por la Fede- 
ración Argentina de Box, con el 
tin de integrar el equipo repre- 
sentativo que intervendrá el 22 
del corriente en el Campeonato 
Sudamericano que se llevará a 
cabo en Córdoba, con la partici- 
pación de Brasil, Chile, Perú y 
Uruguay. 
El equipo argentino 
Con el resultado de anoe! 
peones 
tinos que disputa 


triunfo a los campeones 


| chilenos, peruanos y ur 


del corriente, en Córd 
Campeonato Sudame 
El equipo será intsar 


Jalme Averboch, 
Antonio Lozano, 
Sctal 
2 Ernesto 
medio pesado y 
Gino e AlabroN cateyorla pesando. 
Don faltos discutidos 
En la categoría medio mediano, 
fué discutido el triunfo del cordobés 
el porteño Jo- 
OA n forma ruldosa por | 
el público, En realidad, el findalo 
fMé soperlor a los hechos. 
mer round, Wheler a1có ventaja. 


cate 


José 


Pugilistas Porteños 
"ara Intervenir en el Sudamericano 


| 


el segundo laz uectones fueron más | 


bien  parel 


pero en el tercero, 
Wheler cedi 


erreno y +1 cordobé, 
aumentó su ventaja de manera am 
plia, ando mayor puntaje a su 
favor, cora que no entendió, asi la 
masoría del público, por lo que ms 
niños demasiado la protesta, Desd 
luego que la pelea fuó reñida y 4 
no disputarse el título hubiera 
árado un draw, sin embargo al te 
ner que decidirse por uno de los dos 
el que mejor terminó el :nateh fué 
LozAno, 

El otro fallo discutido, aunque no 
tan intensgamenta, fué el match on: 
tre el cordobés José Sciabarrasi y el 
El pri- 
21 segun: 
do bien del cordobés y nl iniciaree 
€l 3er, round nuevamente sacó ven= 
taja. En la mitad de la vuelta reac- 
cionó6 Caloisi, imprestonande por £u 
valentía, sin lograr descontar los 
¡ Puntos que se había anotado su Con. 
trincante 

Caloisi no repitió sua anteriores 
performances, ya que ante un con: 
trincante lento como el cordobés hu- 
biera tenido probabilidades para rea: 
lizar una performance mejor cón un 
poco más decisión. 

Vencieron bien 
El porteño Juan J. Trillo se impo- 


| 
1] 
| 
1] 


y Cuatro 


Lien ante 
tos, 
1 fs Ram 


corde 
timo re 
forma indi 
] 


ño Ernesto Came 
puntos y 
por snom h 
tdobés Jaime Averboch obtn- | 
eeinte victoria por puntos 

ante el porteño Dominzo Luisl, 
LN) ino Calabresi dejretó | 
por k. o. en el primo; round al por-| 

teño Podro Martinez Rennis 


21 Aficionados Pelearán en. 
el Georges Carpentier 


ano as 51 horas, el sal 
social y deportivo. George Carpen. 
tier, en su loral de la calle Montes 
3224, efectuará un festival pusilísii- 
co de intercnbs con el 
Germano con el siguiente | 

endera v, M, Rodrí- 


ateño 


—hHtalia se niega «a aceptar la 
mediación de la Liga en el conflic- 
to con Abisini 

Si se descuida Mussolini, por 
rechazar a la Liga, va a salir “li- 
zando”, 


Campo Neutral 


AL PERRO D 


Hermano pe 

Tengo que dirigirme a ros por: 
que con tu patrón no he podido 
entenderme. Cada vez que le re- 
clamé por tus tarascones traicio- 
neros, me contestó que él na era 
educador de perros y que me las 
areglara yo para hacerte com- 
prender que no debés tirarme 
dentelladas -cuando paso par tu 
casa. Aunque no puedo escribir- 
te en dialecto perruno, espera 
que algo has de entendermo en 
cristiano, por lo menos algo más 
que tu patrón. 

¿Me querés decir por qué Cris" 
to la tenés con mis garrones? 
¿Acaso huclen a longaniza? Nu 

ay día que pase por frente a tu 
puerta que no salgás vos por de- 
trás y me tirés un tarascón a los 
bajos. Ya me estropeaste siete bo: 
lamangar, y no me hincaste el 

nto en los tobillos porque ten- 
£o la precaución de andar acora: 

sad 
o' no puede continuar así. 


Cuento - Para Niños 


Una vez hubo un candida que 
pronunció un discurso sin em- 
picar laz siguientes frases he- 
chas: “Me queda grande el ho- 
nor de ocupar esta tribuna”, 
“Apetitos inconfesablas”.. “Los 
hechos están a la ta”. 
tra cbra constructiva”. 
nio moral de la Repúbli- 
Ellos son la mentira; nos” 
OtrOs somos la verdad”, 


Permiso de Patricia 


La imperturb: ad de Rafael 
Calzint es dignisima de pasar a la 
historia. 

Hombre de “buena fortuna” entre 
el bello sexo, fus tambita hombre 
de malos encuentros. 

—¿Puedes decirme — la pregunta 
un día el marido de Patricia — 
quién te permite tomarte tanta con= 
fianza con mi mujer? 

Y Calzini replica, con un candor 
glacial: 

—Patricia. 


E MI VECINO 


% Hosta ahora sólo he estado a la 


defensiva, considerando que el 
responsable de tus actos es tu pa- 
trón. Pero como él no partce 
más responsable que vos, he de- 
cidido proceder como si fuera 
descendiente directa de los Bor- 
gñas: acudiré al veneno. Desde 
hoy en adelante mis botamangas 
estarán siempre saturadas de cia” 
nuro, lo que quiere decir que, tan 
pronto me tirés un tarastón, mo- 
rirás como un nerro. 

Ladrale a tu patrón esta mala 
noticia, y si él no resuelre pos 
nerte cadena, ponéscla vos a él, 
porque es una fija que está aten- 
tando contra tu vida, 

Las calles las hi os los cris. 
| tienos para nosotros y para otros 
| animales de trabajo, pero no pa- 
ra los perros, cuyo sitio es el par 
tio del amo, o, cuendo más, la 
calle Cucha-Cucha. 


Te saluda muy renenosamente. 


Leocadio Perrín Cancelo. 


o 


El sentimiento de reivi 
eslavia se debe a que los yu 
yugo, para ser sólo eslavos. 


ficado la señal de lezada en 1 
lo para cambiar el disco, 


Puesto Cómodo 


EN HAITI SE LES DA UNA SILLA 
A LOS SOLDADOS PARA QUE DE: 
N CUANDO ESTAN DE CEN 


Mentiras Criollas 


Me conformo con mi 
puesto, 


—¿Por qué no dispara usted? 
—¡Ah!, es que estoy eligiendo la 
mejor pieza, 


* 


ernández, 
A, Botfa 

Match de forda E| 

P. Santolte y Adolfo, la 

avilla del Carpentier y. D. Sná- 


[Hoy se Embarcará el | 
Equipo Nacional del | 
Pugilismo Uruguayo | 


| 
| 
| 
| 
| 
(AA 


(United Press) 
MOS VIDEO, 23. 
noche se embarcará en 
de la carrera la delez. 
ción uruguaya de boxeo q 
intervendrá en el campeonato 
sudamericano de box a realizar- 


lerados Actuarán los | 
heno Perdomo y Filevich ha- | 
biendo sido designados para las 
distintas categorías los siguien. 
tes pugilistas: Peso mosca, 1 
peso gallo, Os 
peso liviano, 

peso medio mi 
9 León; peso me. 
ouza; peso medio 
pesaño Antonio Auippe; peso 
pesado, Irinco Caldera. 

La selección terminó anoche | 
con las tres pelens realizadas, 
venciendo en ellas García a De- 
trone por puntos, Leon! a Elor- | 


tavlo Melgarejo; 
José García 
dlano, 
diano, J 


Y era hermana 


Betty Boop 


CURIOSIDADES 


En tien:ipo de elecciones, 
zar la guardia de los templos, pues los candidatos suelen 
intentar apoderarse de los votos de los santos. 


* ox 


o 


en Liberia, tienen que refor- 


$ 
indicación existente en Yugo- 
goeslavos quieren arrojar el 


* ok o* 
Las autoridades del hipódromo de Nicarazua han modi- 


as carreras. Eso lo hicieron só- 


CANTARES 


Pájaro que ves volando 
3 llevas hilo en el pico, 
dámelo pira costr. 
mí corazón á herido. 

Soltcrita, na te cases 
poza de buena vida, 
que yo sé de una casada 
que hoy lora arrepentida. 


* o 


EL AGUA 


El agua se dilata lo mismo bajo la 
influencia del calor que bajo la in- 
fluencia del frío. Puede observarse 
que, al igual que una caldera estalla- 
ría dejando calentarse el agua har 
ta un grado muy alto, las rocas es 
tallan también cuando el agua que 
contienen entre los poros se niela. 


la 


xx 


. por Max Fleischer 


HERMANA PARA MUCHOS 


No sabia que | He estado 
la señonta Lina )imútil y es: 
túpiclamen 


[Idel astro? te nervio 


¡[ere a A todos 
s espe)bres me pr 
A ran her onlama- 


Cuando So hom- 


Ahora telefonearé 
tambien a los 
chicos de la 


...les conteste 
que sería l / 
“hermana? 


Bal 


y 
E 
b 


MA del 


Ez 


Teléfonos: Rivadavia, 6800. - 


Tita Merello Llevó a la Pantalla 


Sombras 


Sonidos | - 
Por U. PETITde MURAT 


“LA MUCHACHA MAS RICA DEL MUNDO”: BRILLANTE COMEDIA 
'O es frecuente que el cinernatógrafo nos brinde altas comedias del | siones: fel 
tipo de “La muchacha más rica del mundo”, film estrenado ayer ¡ Ahora, T 
en el Gran Cine Ideal. El antecedente más inmediato que le recor- | 

damos es “Rumbos de vida” (“Design for living”), que dirigió Ernst; 

Lubitech, también con Miriam Hopkins en el papel protagónico. Í 
“La muchacha más rica del mundo” supera esa producción. No tie- | 

ne. al menos tan abiertamente, esa tendencia cínica de “Rumbos de | 

vida”, salvada con notables aciertos de cámara y algo así como una | 

irreal brillantez en las escenas. “La muchacha pen j 

más rica del mundo” está realzada dentro de E 

una concepción arquitecturalmente perfecta, del 

humor y la ironía quintaesenciados. Los siguien- 
tes valores hacen de “La muchacha más rica del 
mundo” un film de excepción: 

2) La ponderada interpretación. E 

bj Una dirección ingeniosa, llena de sutile- 
zas sorpresivas, de pequeñas marchas y contra- 
marchzs, en la sucesión de imágenes, que tornan 

esa sucesión de un ritmo cinematográfico im- 

pecable, 

c) Un asunto irreal. incluso extravagante, 
tratado con tan severa lógica artística, con tal 
concordancia psicológica en todas las acciones 
de los caracteres humanos descriptos, que de- 
viene de una absoluta verosimilitud. faslaltanto 

d) Fotografía límpida, de rara plasticidad, --——— iservado a t 
funcionando siempre en apoyo del relato cinematográfico. Se destacan | 
los hermosos exteriores. De 

La intérprete más notable de “Ja muchacha más rica del mundo”, 
no sólo por la extensión y relieve de su papel, sino por el acento de | una opinión 


vibrante hurranidad con que lo inviste. es Miriam Hopkins. Esta actriz, | He consult 


meros pues 
la canción 


Ximo en el 


tiva, 


es 


—¿Y qué 
es su emocl 


Y ustedes 
las feas... 


esta de vers 


MIRIAM HOPK 


a la que le bastó para destacarse una corta escena en “El monstruo”, ¡ a e 
con Fredric March, amplía en “La muchacha más rica del mundo” su pESAMUu A picr 
triunfos de “Un ladrón en la alcoha” y “Mi vida entera”. Su flexible 
temperamento la hace la intérprete ideal de la alta c media, puesto 
que domina igualmente los matices dramáticos y los frívolos. 


¡ 
. A ú 2 1] 

Joel McCrea y Reginald Denny, lo mismo que Fay w ray, están | todo, e oian: el sim os 
correctos. Muy acertado, como de costumbre, el cora cleriBtico Henty,| —Ah, no? Ae ANitukica Icompañero en * 
E . Dentro de una dirección estricta, estos últimos actores no | s ! O A EE 
han cido más que fichas movidas por la mano del realizada, William | Verse en película ! EA (nera EA O 
cite ue ha sabido aprovecharlos de acuerdo a sus respectivos ren-| —NO, no es todo y uno se daj Ma Willy. Forst “Mascarada | 

r, q P | 


dimientoz. cuenta cuan: 


ES UN EXCELENTE FILM “AMAR COMO LAS MUJERES QUIEREN" 
'O sabemos por qué inaudito error “Amar como las mujeres quie- 
ren”, film de la Universal que dió a conocer ayer el cine Renaci- 
miento, ha sido estrenado como película de relleno. Se trata de 


de un buen programa. ¿ 
En pocas producciones nos es dado ver un cuadro tan completo de | miento. Sin 


huenos intérpretes, una distribución de luz más acertada y una fota- estada de ánimo se pu 
otro totalmente opuesto 


grafía de corte más noble. Aun Jos diálogos, ligeramente extensos, es- | 
tán orientados con tanta inteligencia y contienen una cátedra continua leridad del 
de buen gusto en el decir, que no resultan pesados. El asunto es audaz. | 
Plantea el problema de las desavenencias conyugales que Megan a afec- | 
tar el decoro íntimo de la mujer honradamente casada. Y lo resuelve ¡ 
de acuerdo a dictados quizá demasiado humanos, pero al fin lógicos, | 
dentro de un desarrollo de elevada contextura artística. 

Los intérpretes son impecables. Cada uno asume su rol con vehe- | 


sonal que n 


profunda feminidad, deslumbrante en los matices del diálogo y la ac 
ción. Colin Clive, Frank Lawton, joven galán, los característicos 
Mowbr: Patrick Campbell, Stephenson y Aubrey Smith, y Reginald 
Denny, en sus apariciones de relativa brevedad, se ajustan a los dicta- 
dos de una magnífica dirección, ejercida por un talentoso director, Ja- | 


mes Whale, el creador de “Angeles del infierno”, “El puente de Wa- 1 don so 
Y 


Y se Mi 


terloo”, “Fin de jornada” y.“El hombre i ible”. 
CLIMA LIGERO EN “'EL PASEO DEL AMOR” ña 

N clima ligero, tal vez excesivamente epidérmico, es el que asurie | yo espaldas 

la última producción de Frank Borzaze, “El paseo del amor”, es- 
trenada ayer en el Gran Cine Astor. La fábula es simple: un co, 


Since 


ra Una s 


cripto enamorado de la hija de su general que. para luchar con armas |iauy sincera conmig: 


iguales (jerárquicamente hablando), con el novio de esa muchacha, se ¡ respecto a 
hace oficial. | tal vez res 
“El paseo del amor”, en conjunto, exalta el amor sencillo de la | arte de la 
Juventud, lleno de arrebatados impulsos. Borzage, esta vez, no se cuidó | dadero ea 
E mayormente de darle al asunto una acentuación | e todo lo 
tratado en base a un 


poético-idílica. El film es | 
sistema mixto de diálogos muy simples y cancio- | 
nes de gran helleza melódica, donde la voz de | 
Dick Powell es bien aprovechada. No falta, tam-|  _ 
poco, el tema de ballet, a cargo de un pretendido | - 
coro hawaiano, cuyas evoluciones suministran a | da «us 
Borzage los mejores aciertos de cámara que se | Buenos 
registran en “El paseo del amor”. Tita 

La brillantez de los escenarios y todos los 
detalles accezorios de 1 decoración han sido | creta y da 
objeto de vna cuidado: ilancía en esta pro- | *90 
ducción Warner Bro: lo emocional hace! 
breves apariciones, no tanto en lo que respecta 
a las relaciones de los ¡í ados (des- | 
tinados desde un princioio + 
prano, de las dudozas delici 
— - —  cousa de la amistad 
sargento ya maduro al jnven cadete. Este sentimiento noble, y 
alo largo del film, le da una simpática tonalidad humana, que 
de apreciar el espectador. 

Un detalle curioso: las últimas tomas del desfile de West-Po 
las hemos o, hace ya tiempo, en un not y cedió Frank Y 
Borzage, o el noticiario se las cedió a ¿1? Esto último parece lo más : $99 yeinooe 
verosímil, pero carecemos de la documentación necesaria para hacer un ' los ia 
juicio definitivo sobre el particular, 


a fondo tan 


modo er 


filmando 
| Mw yn 
| estrella 


Palace 


atiago Arrieta 


Un Film de Exito en el American 


Expectadora 


repleta chino que 


del ha 
iguras centrales 
1 AO 


¡TA TO QUE NO ESTA' 


> pOk FANTASTICO PALABRERIO 


"HECHOS a LA VISTA ? 


DESPUES DE SU TRIUNFAL TEM - 
PORADA DE UN MES: EN LOS GRANDES CINES 


MONUMENTAL RENACIMIENTO e HINDU fi 


de 
“Cuchilla feme- 


a pelíc 
rprodue 


temporada 
mande 


Helen Have 
y contempl 


-— BANDONEON | 


EN LAS POPULARES SALAS DEL CENTRO | 


ROSE MARIE-PRINCESA | 
ELECTRIC-AMERICAN PALACE 


vE Y. SIMULTANEAMENTE 
ONE CRI ¡42 GRANDES 
LA TEM SA 


t e emo oicanos| L AS DE 
heuentima Sono FILA uzucuaróA BA RRUIO, | 


oireccIOn ARTURO MoM 


lizados 


Nos Habla de su Labor | | 


la Gran Cancionista 


bien ganado uno de los pri- 


hecho sus incursiones por el cine; 
y, por cierto que se trató de incur- 


l en “Noches de Buenos Aires”, un 
film argentino del 
que conoceremos el miércoles pró- 


En ocasión de 
no, por el que reina viva expecta- 


y el Espejo 
TA Merello, que tiene muy 
hablamos con la simpática | 
j 


eterana” en el cine? 
ro que sí, aunque en verdad | 
ro Éste mi trabajo fundamen- 


—¿Qué tal me | 
como ante un espejo. Feucha, pero | 
muy simpática. 


das. Sin embargo les advierto que 


sa muy interesante. Masta puede de- 
cirse que uno no se 


nutos de película filmada. 
—¿Cómo es eso? 
uy seacillo, Yo 


mi espeja y con mls fotografías y 


| estado de Animo, dolor, alegría, me- 
lancolía o “cachada” pongo los ojos | 
£, la boca así y las orejas a 
”n eso me conformo, pero ny es 


—Explíquenos, Tita. 


id: u A da más, Pero pasando e: 
una excelente, calificada obra de arte, que bien pudo constituir la base ¡se torna dinámica, Una expresa sus | 
emociones dinámicamente, en movi 


A , : uN + CES ». siones, ¿posa eude furioso e 
nos hace aprender el cinematógrato | la película del sello Lumiton “Noches de Buenos Aires”. Este fil | Sunto a ta trar A A 
mostrándonos el proceso no sela será estrenado el 27 del corriente en el cine M , o s ER 
| mente de un estado de ánimo sinc leen telicine Monumental Usim Chevalid gir que le dé el nombre de la dama 


raslado”, 


—Cómo no 
mente seguridad. Diana Wynyard hace una labor encomiable, llena de [las primeras escenas de “N 

| Buenos Aires" le soli 
| tores de Lumiton 
| ver mi trabajo, 


como lo había pedido. En 


ta de que e 


| píritu. Desde ese momento 1 
nocí a fondo y pude manifestarme 


—De modo que su trabajo... 


Una labor ardua 


va produce 


ansiosa estaba 


sa- | pintado” CT 


dwyn-Mayer, que 


vistosos detalles de tal 


rsonas entre actores y 


STAN LAUREL y Oliver Hardy, los populares cómicos del cine 
americano que triunfan actualmente en el film “Había una vez 
dos héroes”, que se exhibe en el Ambassador, aparecen aquí est 
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su Voz y sa Simpatía, en “Noches de Buenos Aires” |[(VIEND 
DOS FIGURAS MUY POPULARES |||, Educación de Una 
: Estrella Infantil 


Una Madre Ejemplar 


La adorable Shirley Temple no es 
ico miembro de la familia que 
be cartas de admiradores. De 
los que semanalmente son entrega- 
das al hogar de Ja estrellita, muchas 
están dirigidas a la señora Temple. 
En'la mayoría le piden consejos so- 
bre el modo más acertado de criar a 
los chicos. . 

La señora Temple re muestra 
slempre agradecida, pero se niega a 
contestar preguntas sobre ese parti- 
cular. 

—Me resulta fastidioso aconsejar 
2 nadie en esta materia. El criar y 
educar los tres míos, ha sido un: 
tarea monumental, pero estoy segu 
rísima que esto no me da derecho a 
creerme una autoricad. Creo que 
cada criatura presenta un problema 
diferente, Nunca he castigado física- | (ISAPSE HASTA DENTRO DE 
mente a mis hijos. por temor de he- | ROS, y SU ESPOSO TIÉNE Que 
Jr su orgullo. A Shirley le he dado: SE/? DE SU PIPOFESIÓN PDA QUE ELLD 
| pocas palmadas. porque siempre fué | PUEDO SEGUIR LO CORREN TERTIPAL. 
[inquieta y revoltosa. Tampoco he! 
i castigado a mis chicos dejándolos sin | 
icomer o mandáadolos a la cama.| 
¡Todo niño rasta tanta energía, ya; 
j sea €n sus Juegos o en la escuela, 
¡ 


tos entre los cultores de 
nacional, también ha 


ita llega al “estrellato” 
sello Lumiton 


e Monumental. 
próximo estre- 


gran 


verdad Tita, que usted | 


MARNE DMI so 


1 
¡ 


tal se encuentra? ¿Cuál 
¡ón ante la pantalla? 
encuentro? Bie: 


| 
| 
| 


saben que la suerte de! 
es descada por las Mn- | 


e en película es una co- 


que creo eauivorado cualquiera de 
estas dos clases de penitencia. 

la mejor mes discintinaria em 
¡he encontrado p: 


conoce bien, | 
va visto y 0h- 
unos dicz mi- 


no se 
ravés ( 


| regular al cine, Shirl 
f a e a muchas veces este terr 
lormada de mi misma. 


do muchas cosas con 


DURANTE LA GUERRA: PERO SE 
RIZO UNA HERIDA En UN OJO 
¡RNDO SU RUTOMÓVIL CHO- 
CONTRA UN FAPOL- 


A que para expresar un Ma el 


HO ESPAÑOL", ¿CA 
ASEJO BORIBA y con E 


SALVADOR DE VIDAS 
HONORAIIO DE LA PLAYA 
CE SANTA NONICR, (CALIFONR.) 


x-Film estre- 
en el Gran Teatro Broadwa: 
sn reciente película o de sol 
(Bright eyes), donde aparece con 


do se ve ea la pantalla. pasajes donde el libreto era de so- | nocturna” que el próximo viernes 


briedad romántic. ofrecerá en primicia el Gran Cine 


—Sucede que la expresión de un Ideal. cita lectora de una 
E ? Man > er, que h as 
estado de ánimo puede ser extática PS es Uno d Willy Forest, 
durante un segundo a lo sumo, Na-| En uba seria de prienas a Mascarada nocturna aia sinÑ 

Ñ erie jenlas de 3 “La sinfo 


- tiempo, | 
iempi aparece con ella de nue 


roe masculino en * 
| La elección de Ernst 
ra dirigir esta pelíenla, 


ca por equivocación un popu- 
periódico vienés y que próv 
es equivocos. 

Una prenda que luce la modelo 
pensar a cierto famoso cirujano 
que aquella modelo e su propla es- 


» una atmósf 


contar 


ÓN que de un 
de pasar a 1 

con la c- | TITA MERELLO, la aplaudida intérprete de nuestra canción, apa- | 

rayo. Y €cso es lo que! rece aquí con el popular cómico Severo Fernández, en una escena de 


ado triunfos en Jiversas oc 


“casi desnuda” 

El pintor se ve en 
mente la mu 
del cirujano p» 
ocurre un nombre 
cirujano sale bastante 


= buen número de a 
| ward Everett 
1 


A ' 
alguna experlencia per- 


rar, at respecto? | Ánma Sten, Filmando “Vivamos de Nuevo”, 


Cuando se filmaron 


re ¡le Enseñó a Hablar en Ruso a Fredric March 


asen A 


mente se 
ambático $ el 
> del 


¡Como es Natural, ese Hecho Fué Propicio Para que se Hicie- .. LA CARTELERA DE 
ran muy Amigos | 


IPRABAJANDO con Anna Sten en mos de nuevo”, y con otros | 
connacionales de estrella rusa. iric March se encontró un | 
[buen día con que podía d labras en ruso, en tal forma | 
sorpren al director, Rouben Mamoulian, contándole una ante- | 
dota en su idioma original. 
Fredric March es un hombre muy 
culto, y como es natural le agra- 
dan mucho los idiom: Al 


Iza 


h muy gentiles. j 


ra por todos lados 

me pude ver de frente, 
y de perfil, Me dl cuen. 
1 mane- | que 


termin 
misma 
esa sensación, pero que 
ultaba un poco infie 
expr El rate ver- 
exterlorización sobria | el ruso, tomó 
que puede sentir un es- inmediatamente un profesor, que 
CU actuó en la película y que 
los descansos del trabajo 
l set le enseñaba el idioma. 
Pero March no se olvida de que 
su primera profesora 
a que ella le hacía 
adole que debía ha- 
se encrespa, Aban: , Ha en ruso porque sino ell 
titud de muchacha die ae. le iba a contestar, s 
aso al personaje que ha É l deseos de 


mbién, 


pleramente. 
Tita, del trabalo 
eros de “Noches de! 


su parte, 
“ba adora el inglós. y aunque 
bastante enderlo, y aun lo e 


A La. 
|—- tinúa estudiando, muy conten-— 


echo. Mujer muy inteligent > fina sensibilidad, gusta | 
arse de todo lo que ve a su alrededor, y observa con ver: | 
ión las costumlses y Jas distintas psicologías, con las 


ll pone fin al reportaje 


lta de habe 
de compen 
dadera dedi 
que «actualmente con 

Después de haber actuado en “Vivamos de nuevo”, pel 
ducida por Samuel Goldwyn y que Artistas Unidos estrenar: 
abril en el Monumental, Fredric March y Anna Sten son los mejores 


¡amigos del mundo. A menudo se los ve pasear juntos, y ahora. 
blando en ruso! 


, mcho es. 


cula pro 
el 3 de 


ear tres 4 
se diferen 
vará en 


Maga y uqe a cual as La Personalidad de Jeannette Mac Donald 
| se Adapta Perfectamente al Rol de Sonia | 


Melen, Haxes! Lubitsch Qu 


rel espléndido. festivos 
sarrolla en 
palnted vell), la 
a Garbo, 


Colocar la Acción de “La Viuda Alegre” en| 


ula 
elón 


rol 


be 


estrenará el viernes | 
cines de abril en el gran cine Ideal 
fué rodada bajo la dirección 


s sntisfa O da fin ati 1 En 
RATO ei ran persenalidas AUá ner 
después | hizo 


in 7 capitales y 


no ven 


er para levar 
ala pantalla sonora una obra de 


M de 


filma. 


e 


do, 
Asimismo, —enatido la opereta de 


EXIJA LA INTEGRIDAD 


Lebar se Nevó a 1 pantal muda, » EPS 
interpretada. por Mal. Munay, los DE LOS PRECINTOS La ley 1.068 de Defensa Vitivinicola de 
los no sol, te under a inida . 
. sino en extremo variador, o: NON Mendoza, garante la genuinidad y alta ca- 


pureza. 


verse 


y 


por a ss | calidad y 


iisch na podía soJ 


lo definido, 
menticidad. 
tente de los 


traje » inprimi- el espíer- | 
tiiuismo de los e s que ins- | , 
piraron a Eelar, su famoso compr | todo el país. 
sltor 1] 

y abitaso y 


lo quel en 
de zas, el 
l ambiente posola eracla | 
inderinible, y Tax “toilettes” feme 
ninas eran delicadas y elezantes, con 
un delicioso alre «de frazilidad. 
por el lápiz humorista de nuestro dibujante Humberto Lubitsch hizo, ad=más otrox calm 
Caputi bios, intercalando sus maestras pin: 
' celadas de humorismu en aquellos 


neral a 


Sin embargo 
n la gula an 
de dicho no 


bído rodear este e 


Seguirá filmando 

de firmar un nuevo y 

del to de largo término 

onstancs 
esta artista 


er 
ordarí 
la protagonista 
mundo” con Herbert M 
nte trabaja cc 
After office 
ción de dicha e 


presa y 
Ma entre 


“Consorcio”, 


¡Lios y Escándalos por “La Mujer casi desnuda” 


tiene 


ha € 


ave 


CINES VA EN CLASIFICADOS 


VINO DEL 


¡| Y NADA MAS QUE DEL CONSORCIO. 


y 155 pueblos de la Repú- 
blica, se están vendiendo los productos 


| TRIUNFAN EN EL AMBASSADOR — |'twtaiuntimaio tatuada, | Cs 


ADVERTENCIA: Sólo el “Consorcio” en- 
vía a los mercados consumidores, desde su 
Bodega en Mendoza, vinos en damajuanas, 
lacrados, sellados, precintados y controla- 
dos por el “Consorcio” y por la H, Comi- 
sión Autónoma de Defensa Vitivinícola. 


lidad de los vinos del “Consorcio” 


Los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley 1.068, esta- 


la Mea de hiuter ode zación 1] . .. . . 
DA OIOSA nia lion A Rama e: blecen la obligación que tiene la H, Comi- 
e sión Autónoma de Defensa Vitivinícola de 


Mendoza de controlar y garantir los pro- 
ductos que el “Consorcio”? envía desde la 
fuente de producción al consumidor de 


ANCHORENA 883 - U. T. 47 - 7250 


CONSORCIO SIGNIFICA CALIDAD y BARATURA 
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Teléfonos: Rivadavia, 6800. — CRITICA: = 


y PAGINA € 


Entrenamiento perruno por Walt Disney. 


¡La Juventud 


de Búffalo Bill por Harry O'Neill: ? 
PREPARANDO LA HUIDA Mm 
= pl 
En'sequida YY] | 


ta soga ¡con 7 p 
lalivare Lu 


que me ato las 
manos me lasti- 
le mucho. 


E Siempre llevo reme- ), 


E = N 
Logre enganarlo. 
olios conmi- 


Ahora no debo 
perder tiempo 


Lo Llaman Burbuja por Ad Carter 


¿GOLPE FRUSTRADO? 


cQue sera del Ufi 
viejo alue he- ||porta un ge- 
riste en el bra- [rente más o 


cho,tío: 
Esta y 


8 3 
: a Al iLO: 
SA lero sol |< 


Se pesa una 
montaña con 

un pedazo de plo- ' 

mo atado a un pio: 

lín, midiendo la dis, 

tancia poa se estl- 4% migratorio, 
las golondrinas 

de las rocas hacen 

el camino más 


largo. 


rápido * Ss 


|Es imposible aescrí- 


El Ratón Mickey , 

Que WN Espero que ganara el 
== Prem 

S PE esperan- 

za para 


Dejáme que le 
de” un sopapo, 


Deadalito. 


Pase, Ricardo. 
¡Usted cada vez 


bir 13 pera de Loro- 
más abraljente! 


to, cuendo vio y Ef- 
coro entrar a/a 


c3s3 Ale Meybel. 


Si; y leyendo Y 
un buen li- 


siado fuerte.Nos 
conviene regre- 


A CRFA DE MILTON sons 
— TI 


Ed A 
¡lton nació en Londres el y 
de Diciembre de 1608. En 1652 
quedó ciego. Publico su Pa-Ñ 
raiso Perdido” en 1667 Esta 
obra está escrita en un $ 


"Apuráte,chica, 
Y loláte un Poco. 


SS 


NS 3 


¿Plauto Esmbién 
<ruzo la línea. 
i Hurrah! 


1 Hurmmi... Debería em- 
plear menos 
tiempo... 
SES 


AE E e 


los tib 


Mabel... Tengo mucho di 

raigro... Pero más an- 

sio tener un hogar... 

Por eso quieró decir 
le que..: 


ER RICArdo_y 


Para celebrar su HH 


inauguración, el due- 
ño ofrece esta no- 
che salchichas con 
chuc 

AN 


Al fin y al cabo, uno no 
puede” comer el ter 
acto de“Macbeth” 


A 
EE 


¡Qué zonzo 
tas aguas son 
traidoras. e 
—A 5 


mantener Y 
tea Fo-4 Ys 
te,Lin- 4 46 


vor Pau! Pim 


sdlo $100 ¿ner de su 
Icon su titulo **ga- 
“Paraiso jnancia 
¿Perdido? perdida 


SUS a = 
== sadero de Dios, envuelto en el 
EL, conflicto. 


Tucutá 


Peligro de cortarse 


na nunca se ocul- 


ta debajo del horizonte. ||. 


LAS GOLONDRINAS de las rocas pasan el invierno en la Amé- 


rica del Sur y construyen sus nídos en Nueva Escocia. En su vuelo 
migretorío 30 buscan la vía más corta, como lo hacen otros pájaros, 
gino que giguen Ja costa occidental del Mar Caribe, 


Milton gansY Le pudo po- Y. 
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El Agua, Gran 
Alimento 


desde el punto de 

OlÓgICO, un gran 

necesaria para 

lavar los residros anímicos «l 

los tejidos el principal 
agente eliminador de éstos. 

Una de faz reglas más im- 

portantes que prescribe la hi- 

flene, es la de tomar una ade- 
tn dlarla de aqua 


Ejercicio Ideal Para el Abdomen 


EFIRIENDOSE 2 la tan 
Marañón que él cree que, 


des se deben a la falta de gininasia 


común d 
en gran parte, esta clase de obesida- 


obesidad abdominal, dice 


del músculo diafragmático, 


aconsejando, por Jo tanto, hacer toda clase de ejercicios que supon- 


gan ua movin 
He aquí, 

naturaleza: 
De la posi 


punta de los viles, Llevada al im 
en forma Jen: 
los labios, a fin de 
completa 
jando 1s talones. 

Se puede re: 
que se haya hecho Ja di 
o treinta, suficiente, Por la 
durante las tareas de la mañana 
vor la noche, al acostarse. 


ofrecerle 


tión. 


pero por la boca, proc 
ierta 
nte las manos que hacían 


mañan 


nto forzado del diafragma. 
pues. la forma de hacer un excelente ejercicio de esta 


n de firmes, ó de plernax separadas al alre, o frente 


el abdomen, practicar una 
a arriba 

la inspiración, espirar, también 
rando tener un tanto cerrados 
resistencia al alr aflojando 
presión sobre el vientre y ba- 


lizar este ejercicio a cualanler hora del día siempre 
toas las veces que plazca: veinte 
a, al ventarse: en 
ntes del almuerzo por la tarde y 


un intervalo, 


J AY personas a lax que, no obs- 
fante poseer mna ext 

ría inteligencia, no es posible con- 
vencerias de lo innumerables be- 
neficios que obtendrían sus or 
nismos con el ejercic si y 
ordenado, 

Creen erróneamente 
cicia está indicado sóló para pro- 

aroun gran desarrollo de los 
músculos, y si bien esto se obtie- 
ne, en efecto, el objeto principal 
de toda educación física no' Cebe 
ser éste, sino la salud, 

Para Jograr tel objeto, hay que 
evitar que el efecto del ejercicio 
sea local Débese generalizar 
actividad física a fin de hac 
participar de él al may 
de múseulos posible. D: 
se hará s 
cia sob 
ciones. 


que el ejer- 


este modo 
entir «u benéfica infinen- 
e todos los órganos y fun- 


El ejercicio así aplicado influirá 
notablemente sobre el sistema res- 
piratorio y el circulatorio, y todos 
los demás órganos y fun 
verán beneficiados de una manera 
extraordinaria. 


Efectos del ejercicio fí- 
sico sobre el corazón y 
pulmones 


cicio físico produce un 
nto general de rigor de a. 
zón y pulmones, fortalecióndolos en 
poder funcional, a cansa cel 
mayor trabajo exige que 
hagan. Los mú del corazón 
se vuelven mayores y má 
capaces de contracciones imán vi- 
y más resistentes a la fa- 


Los pulmones también aumentan 
su capacidad y cumplen mejor su 
función mbio. gaseoso, pues 
con la respiración ordinaria no son 
empleadas todas las células pul 
menores, f, lar que se 

no se dila nda su ex- 


xpansió 

Inlas pnl 
monares ex ejercicio 
jue obligue a una respiración qu 
funda y forza ientando con 
ello Ja capacidad de la caja torá- 
vica 


necasario 


A propósito deesto, advierto gue 
más sortuna pura y 
ar un mayor desarrollo «e 
caja toráxica es la en que el e 
halla en su perfodo de 

ya que en exa £poca los 

y huesos seencuentran 

en un estado Je mayor flexibilidad. 


Equilibrio entre el tra 
bajo físico y mental 


Lacer mo natural de ta 
derex: mentales y 
mente, físicos 
un trabajo 


os po 
apeciól- 
tiene 
Intelec- 
Msi 
cuerpo el natu- 
sus faent 


físicos 
Tanto el 4 
rido como el 
an del ejercicio 


rrellan 


en cambio, al que tie 

mude y pesado 

hacerle compi 
report 


resulta 
Jox heneticl 
los 1 
mlicados, 
con 
npleo 
mn determinado grupo 
me necesi 
aquellos que 1 
para procurar la ari 
* y el equilibrio «l 
esas funciones, 


Más efectos del «jercicio 
físico 


El que se acostumbre a low ejer- 
ciciox vigorosox en forma regula 
pronto notará que todo sn or 
ismo se fortalece en la «nino, 
Los músculos aumentan *u car 
cidad de trabajo y de volumen, vol- 
viéndose más fuertes elásticos, 
capaces de contracelo much 
más entrgicas a la par que más 
resistentes a la fatiga. Las articu- 
laciones tórnanse máx flexil 
basta los huesos se formarán 1 
Hensos y mM vs órganos Ín- 
tornos son dos, siendo me- 
nos frecuentes desarreglos de 
los riñones, hígado, intestino, ete 
En vna palabra, por medio d 
ejercicio físico conseguiremos más 
rrolta mejor fun- 
de todos nuestros 
con ello más rana y 


Para obtener más bene- 
ficios del ejercicio físico 


ara que los ejercicios produz- 
efectos mís henéficos, de 
el ponto de vista de la sal 

sez do bastante enfrgicos y prolon- 
gados, a fin de que infinyan sobre 
% acción del corazón y pulmones, 
pero procurando, claro está, que no 
rea de tal naturaleza que latígue 


can 


el corazón, ex dole mavor es, 
tuerzo del que €s capaz de eje- 
entar, 

Por 


tra entusiasmo, 


alegría, 


parte, el 
placer y 1 


Je éstor tiener 
grin influencia como excitante de, 
cerebro, favoreciendo, en conse- 
cuencia, la regularidad y la acti- 

ad le los actos nutritivos, 


La mejor hora para ha- 
cer ejercicio 


Son muchos los que me han e 
erito preguntándome 
hacer ejercicio inme 
haber comido. Indu 
sólo hice daño realizar el ejerci- 
cio inmediatamente de comer, sino 
también el comer inmediatamente 
del ejercicio. 

Como el ejercicio deja al or- 
genismo en un estado parti 
enlar por un tlempo más o 
menos largo durante el 
que son afectudos todos 
los órganos, especial 
mente los digestivos, se 
explica que en tal esta- 
do sea perjudicial Inge 
rr alimentos, ya que lo 

ú que han traba 

1 retenida po: 

ún tiempo muyor can 
tidad de sangre, y mien 
tas ésta está acumulada 
en los Grga no puede 
afinir a los órganos diges- 
tivos en Ja cantidad reque 
rida, y entonces la digestión 
no es normal 

También a cansa del gasto 
excesivo de energías por e 
ejercicio el aparato digestivo 
se ve privado de clerta parte 
del influjo nervioso, y enton- 
cez las perturbaciones diger- 

son frecuentes, 


tivas 


Es necesario dar cierto repo- 
«o al orcanismo, a que 1 
sangre recobre ku curro nor 
v los nervios reparen la póni 
da sufrida. 


Explicación de los ejer- 
cicios 
Antes de Iniciar la serle de ejer 
ciclos que ofrezco hoy, háganse 
mos 2.6 3 minntos de raltitox a la 
OK: mejor correr, con objeto de 
hacer entrar al cuerpo en calor y 
poder aprove- 
char mejor los 
efectos de Jos 
ejercicios. 

Aquellos que 
tnvieron alguna 

afección del 
razón deben 
nubes tenerse de 
Jeretel 

Muar. 


xanse algunos 
ejerciclus — rempi- 


siguient 

In posición 
arado, inspire= 
se profun 
mente pa 


sal mirmo 
po, por el 
como se 
la figura 


frente 
ve en 
(0. 
EJERCI- 
CIO No. 1 
Posición  ini- 
cial firmes. Con- 
tar uno y levar 
la pierna dere- 
cba al frente y 
las manox a la 
Mica, según se 
ve en la figura. 
Contar dos y 
volver a la po- 
sición inieinl 
Contar de ln 
$ yde Ra lal- 
ternando con la 
etra pierna, 
EJERCI- 
CIO No. 2 
Po sición ini- 
cial firmes. Con- 
tar mno y Me- 
var la plerna 
derecha nl cor- 
tado y ambas 
manos al pecho, 
proenrando qu 
los codos vayan 
lo imán atrás 
Contar dos y volver a la 
inte Contar de La K 
£ al, alternando con la otra 
prerna, 

EJERCICIO No. 3 
Posición inicial firmes. Contar 
a“) pierna derecha atrár 

nbas mano< a lox hom- 
con los codos lo más 
ado al cuerpo posible, 
ra volver a la 
posición inicial. Contar de 1 
23 yde 521 alternando 


posición 


brox, 


Y E 


Efecto Benéfico del Ejercicio Físico 


Sobre los Organos y Funciones 


así sucesivamente con la 


otra 
pierna, E 


EJERCICIO No. 4 
Posición inicial firmes. 
uno y llevar pierna derecha al 
frente, flexionada y los brazos a 
los costados con las palmas hacia 
arriba. Contar dos y volver a la 
posición inicial. Contar de 1 a £ y 
de 5 a 1, alternando con la ofra 
pierna. 


Contar 


EJERCICIO No. 5 


Posición inicial firmes, Contar 


O — OrmEcazoa 


nO»a>3uNnFFy>w 


la elegante bai: 
Firina español 
ilustra los Cje 
cielor de 
página. 


uno y llevar pierna derecha flexio- 
nada al costado y los brazos rectos 
arriba. Contar dos y volver a la 
posición inicial. Contar de la $ y 
de 8 a 1, alternando con la otra 
pierna. 


EJERCICIO No 6 

Posición inicial firies. Contar. 
uno y llevar plerna derecha en fle- 
xión atrás y manos a la nuca. 
inicial. Contar de la 8 ydeñal 
alternando con la ctra pierna. 

Terminado este ejercicio practi- 
auense otra vez algunos ejercic 
respiratorios como al iniciar esta 
seric. 

EJERCICIO No. 7 

Posición inicial firmes. 
buno y hacer una flexión completa 
con ambas piernas, levando al 
mismo tiempo los brazos extendida 
arriba, como se ve en el grabado. 
Contar dos y volver a la posición 
inicial. Contar dela SydeSal. 

EJERCICIO No. 8 

Posición inicial firmes con las 
manos a la cintura. Contar uno e 
inclinar el tronco al frente hasta 
tocar el suelo con las manos. Con- 
tar dos y volver a la posición ini- 
cial, Contar de 1aSydesal 

EJERCICIO No. 9 

Posición inicial firmes, con las 
manos a la cintura, Contar mo y 
pierna derecha lo más 
sible, Contar dos y volver 
ala pos inicizl. Contar € 
lasfydeSal, alternando con 
la otra pierna. 
"Terminado este ejercicio 
ganse otros ejercicios respira- 
torios, 

EJERCICIO No. 10 
Posición inicial firmes. Con- 
tar Uno yl la pierna 
derecha al « 
al mismo tiempo el 
derecho arriba e inclinando 

el tronco hacia el lado 1z- 

rdo_como se ve en la 


Centar 


a la posición inicial. Contar 
Jeiafydefal alternando 
n el otro lado, 


EJERCICIO No. 11 
Posición inicial parada con las 
piernas separadas y los brazos 

extendidos a los costados con 
las palmas hacia arriba. Con- 
tar uno y rotar el tronco harta 
el lado derecho, tocando ml 
mismo tiempo con ambas manos 
por detrás de la pierna de ese 
lado, Contar dos y volver a la y 
sición inicial, Contar de el otro 
lado. 

EJERCICIO No. 12 
Posición fifme con las 

. Contar uno + 
rriba posi 
cha al 
al mismo 
zos al co: 

ro odos y volver a 

posición inicial, Contar de 1 
a Sy de Sal, alternando 
con la otra pierna 
“Terminado este ejercicio, 

a hacer los ejercicios 

oros. 


EJERCICIO No. 13 


ninicial acostado boca 
abajo, con los brazos €x- 
tendidos. Contar uno 
levar ambos braz 
arte del tronco yop 
na hacia arriba, 
lo un arco con el 
“nerpo, como se ve en 
la figura, Contar dea 
y volver 
ción dni 
de la 5 y de 


EJERCICIO No 14 


incial 


Posición ¡nic la 
misma que el an- 
terior, pero apo: 
yándose en el 
» con ambas 
mos, Contar 
yo elevar 
Rlút ea 
acia arribo 


Contar dos y ponerse en la posición 
que ilustra la figura No. 15. Con- 
tardelaSydesal 


EJERCICIO No. 15 


Posición inicial, la misma que 
el ejercicio No, 13 Contar uno y 
tomarse ambos pies con las manos, 
en la forma que indica el grabado. 
Contar doz y volver a la posición 
inicial. Contar dela 5 ydeSal. 

Repetir los ejercicios respirato- 
ros ciomo en los otros grupos, 

Nota. — Esta serie de ejercicios 
calisténicos está combinada para 

bos exos y edades, Todos, 
pues, obtendrán gran beneficio con 


o 
Conversando con 


Nuestros Lectores 


O) 
Conformación del busto 


Lea, — En la página del síbado 
próximo p ) me he reícrico al 
tema de este epízrafe. 

Hoy encontrará usted en el tex- 
to de esta página la respuesta a 

segunda consulta, 

Perdone tardanza en contestar- 
le, pues su enrta estaba traspapela- 

entre la correspondencia con- 
tada, 

Le recomiendo hacer la serie de 
ejercicios publicada hoy, 


Cifosis y desarrollo de 
espaldas 

López S, S. 

lucha y te s 


nominados 
para el des 


ellos deportes de- 
fuertes, son indicalos 
rrollo de las espaldas. 
La ciforis, de luego puele Co- 
ars» porfec a su elad. 
Si cada vez que usted lo recuerde, 
wigamos cada hora, ad 
minutos ción 
su tronco es decir; pecho salien 
barba recogida y los hombros h 
cia atrás cn muy poco tempo ha- 
brá experimentado una gran .nejo- 
ría. 
El tener exe rollo de parel y ma- 
ra entre las manos durant la 
cución de los ejercicios, no tie- 
ne más valor que el de hacer tra- 
bajar con exceso los máscules fle- 
jes Ce Jas manos, que son los qu 
tienen dicho Instrumen'o. 


Entrevista personal 
Vida Sana, -— Sábados y dom'in 
gos, si hace buen tiempo, Me en- 
contrará sted en un balneario 
próximo a Olivos (no puedo dar su 
nombre aquí), en donde estoy de 
profesor. 


Para adelgazar 


Pascual. — Quédese cuatro o 

vinco días a dicta hídrica exclusi- 

sente (sin tomar otro alimento 

que líquidos, como vafó, 

f ode menta mate, agua, etc). Ja 

en este caso está considera- 

como un alimento sólido; por 

lo tanto, queda prehibida, Después 

esta dieta, tómese Un 

de preferencia salino, y 

previo un día de dicta vezetaria- 

na, sign con el menú habitual, pe- 

ro practicando la serie de ejer- 
ciclos que publico hoy, 


Clases para obesos 


G. — En los primeros días 

inivugararé una 

para obesos, Envisme 

dirección y la tendré al corrien- 

de tos los detalles, sin com- 
promiso ninguno. 

*S, Nacif (hijo). — 14 recomlen- 

de practicar toda claso de deportes 


Por el Profesor 
LAGO MILLAN 


Consecuencias de los Pies Doloridos 


HE 2ito en cierta oportuni- 
dad que es posícle rentirse 
realmente enfermo sin que el 
médico nos encuentre una sola 
falla en nuestro organismo y es 
porque el mal está en los pie: 

Como a nadie le gusta usar cal- 
zado Erande, ana cuando sus 
pies así se lo reclamen, some- 
ten a éstos a un suplicio ho- 
rrible y en esta forma, dolián- 
dole los pies nadie puede sen- 
tirse bien. Muchísimas mujeres 


La serie de ejercicios que pmblico 
hoy le resultará excelente. 


Corina. — Lea lo que le digo a 
Pascual. Le advierto que es neco- 
sario antes de someterse a un tra- 
tamiento para adelgazar, un ex 
men fisico médico, 

No cometa el disparate de tomar 
la que anuncia su carta y que tan 
acertadamente le desaconsejarón 


Rosa Rodríguez, — 1 
de origen endocrino, sin 
a un especialista, 


caso es 
duda. Vea 


Adelgazamiento 


Cloty. — Le digo lo mismo que a 
Corina, Porque no hace ejercicio 
al mismo tiempo que un buen ré- 
gimen con un profesor experto. 


Cifosis 


Y, P. — La respuesta a López S, 
S. es también para Vd, También 
el remo, mal practicado puedo con- 
tribuir a la formación de ci- 
fosis. 


esa 


La obesidad es un problema 


incrédulo. — Las causas de la 
grasa en los Obrsos, como Ya 
he dicho en otras ocasiones, es de 
origen múltiple, siendo muchísi- 
simas veces dificilisima de encon= 
trar, Lo que a unos les resulta 
eficaz puede a otros no darle nin- 
gún resnitado como en su Caso 

Una señora a quien su médico 
estaba cansado de probar (con 
prudencia, dado su estado un tan- 
to de cuidado) con regímenes e 
inyecciones, sin resultado Impor- 
tante alguno, le dió a una amiga 
la lista del menú y los ejercicios 
que el doctor le había indicado, y 
con la sorpresa consiguiente com- 
probó que lo que a ella no le ha- 
hía hecho efecto, a su amiga le 
da un resultado maravilloso, Y es 
que el organismo humano es in- 
finitamente complejo, pues hasta 
sus condiciones actunies varian de 
unos momentos a Otros, por multl- 
tud de influencias, 


La alimentación de los 
pibes 


Una madre porteña, — La base 
principal alimento « bebés 
en esa época de la vida dele 
por sup: y la leche a la cual se 
je puede añadir, sin inconveniente 
ninguno algunos farináccos, pero 

que tener cuidado en no exa- 

rar la cantidad de ¿sto s ha- 

rán aumentar mucho el peso del 

niño, El aumento logrado en esa for- 

ma no es debido a un desarrollo re- 

ar y proporcionado del organismo 
Lomo ga creo co 


sino 
mento de 


múnmen! 
al ino 
la grasa 
El procurarle 
un peso exarera- 
do a los chicos 
como es costum- 
bte no es conve 
niente, pues se: 
gún Spitzy no 
sólo obra dote- 
niendo cn cierto 
modo el desarro 
Mo normal del 
chico sino que 
sobrecarga inútil. 
mente a la zona 
del 
cuerpo, 
ños son, Pi 
zeneral — tardos, 
perezdzos y poco 
dados a los Jue- 
gos, De aquí que 
su capacidad y 
receptividad psi: 
quicas se encue 
tren adormecidas 
lo cual los, hace 
aparecer torpes 
de sentido. La 
falta de movi 
miento hará, por 
otra parte, que 
la equivocación 
alimenticia que 
supone la all 
mentación se 
esnsolíde y per 
pero 
Conviene, 
> limi 
mentación, como 
es de uso, a la lo- 
che y los fariná- 
ueos, por el con- 
trario, desde an- 
tes del año deben 
entrar en la all 
mentación del pu- 
rrote las legum- 
bres y frutas 
c que habrá 
que ir habituán: 
dolo a cada alí 
mento de esta 
clase, no sumi: 
nistrándoselo al 
principio sino en 
pequeñísima me- 
vida. 
El poco desarro 
llo del sistema 
dentario a esta 
lad indica bien 
claramente que cualquiera s 
el alimento babrá que dárselo siem- 
pre al niño en forma de papilla. 
Reción «Jurante el transcurso del 
segundo año habrá de procurarse 
nue el alimento del niño se Vaya Se- 
mejando al del adulto, absteniéndo- 
se, por supuesto de aquellas subs- 
tancias que no pueden ser mastica- 
das por el pibe, como así de las que 
pueden producir fermentaciones, 


pues, 
la ali- 


sufren de los nervios a € 

del uso del calzado inadecua 
El calzado de esta natnr: 

es el causante de postu 
fectuosas, por la 

los pie: tra 

consecuencia una 

pobre, indigestión, anemia, do- 
lor de espaldas y estados q 
se confunden con neuralgia 
reumatismo, trastornos renales, 
insomnio y piernas débiles. 


Derrames sinoviales 
Botiquin: Si existe derrame h: 
que ver si es una simple exu 
de la serosa, o si hay sangre en cl 
derrame: ello se averig 1 
del choque rotuliano; habiendo san- 
gro hay casi siempre una pequeña 
lestón de la rótula o del peroné y a 
veces puede haber un arrancam 
dolor es mucho más precc 
el derrame sanguíneo que en e 
novial y mgicho mayor también, 
me proceder: 
a) Reposo. 
b) Aplicación de paños 
mejor una bolsa de hielo 
mayor derrame). 
<) Un suava masaje, 
calmará el dolor, activa la 
ción, ayuda la reabsorción 
do y evita la atrof 
ad) Vendar convenientemen 
evitará movimientos inconvenientes, 
desminuirá el dolor y contribuye 
reabsorver el líquido. 
e) En algunos casos 
sacar el líquido (esta 
de incumbencia exclusiva 
dico). 
Pueñe pin 
solución « 
tintura de 
el dolor y ay 
orción del liquido, 
el dolor fuera muy 
sello de fenacet 
iasta una inyección, 


aguda 


rira y 


Los dolores de cabeza 


se de esos compr 
uso inmoderado de tales cosas a 
larga puedea resultarle pel 
Es posible que la causa de esos 
en la vista. Ti: 
dura en mal € 
astornos ir 


hoza os 


el estómazo 

le el híga 

03 ser sus can 
Para poder eliminarlos *e 

conorer la causa y ost Al 

bencia exclusiva del mí 

eliminará por medio de un trata- 
en adecuado, sin recurrir a aro" 

gos que dan alivio pasajero y no 

suprimen la causa 


El sueño 


Insomnio. — El sueño es indisp 
e para resta rel des 
rio de nuestro cuerpo. E 
rejuvenecedor de la naturaleza. 
número de horas que se debe 
serún las clreunstancias 
dormir cuando se tiene $ 
forzarse dormir 
a joven se es más se ne. 
vestta dormir, a del desarrollo, 
Consecuencias del corpiño 
A una futura madre. — Naña Án 
ocuente que este interesante pita: 
to del profesor P. Escudero, y 
contestar a su pregunta: “La m 
prepararse para sor madre 
¡ue llega a la puberta: 
desventura de la raza, en la actual 
dad jterio de la belleza femet- 
rina y los hábitos urbanos van « 
contra: la joven estruja sus * 
con toda impiedad durante muchos 
años, perturba la cl lación venesa 
de retorno, aminora la circulación 
arterial y la esclerosis de los raci- 
mos glandulares es su 1 nsecuencia, 
Cuando la gestación despierta la sos 
tidaridad de las glándulas, la man 
ría ha casi desaparecido: y «1 pobre 
hijo MNegado al mundo por Y untad 
de los padres, 
rada lo que tieno dere 
de la madre, el seno ubérrimo. 
los gritos de hambre so calma 
leche de vaca, hecha para te 
ta enfermedad, la pobreza física 
hombre futuro o la muerte ale 
son sus consecuenciaa, 
y los suspiros llegan tar 


Para aumentar de peso 


Roherto Acuña. — El 
menú está indicado para 
propósito: 

Desayuno: Una taza de chos 
con leche y azicar. Pan con man- 
teca. 

Almuerzo: Fiambro, sona 
de avena o fideos; asado de cordero 
con puré de papas; fideos con yreso 
rallado: dulce de 10, hanan 
nueces; cerveza 

Merienda: Un vaso de leche, 
con manteca y dulce de leche 

Cena: Sopa de didoos o vald 
jugo de carne, tortilla de papas, 
costillas de cordero 9 4n bife con 
salada, raviole rines, et 
tre de cocl bananas manda 
naranjas ote, cerveza 

Es preciso masticar bien y e 
lentamente, No comer fuera « 
horas habituales, y /recostarse mos 4 
hora después de lals comidas pritet 
vales. i 

Los alimentos are le doy a con 
nuación, son estimplantos del az: 
to y dé la nutrición. por lo t 
deba mostrar prefgrencia vor yÁlos 

Nueces del Brasif, harina de maíz, 
porotos blancos, lecho de avellanas, 
naranjas, huevos y, DOrotos colera= 
dos, 


Para desarkollar los 
brazos y nectorales 


Cordovesito, —— Los ejercicios con 
aparatos: barra, paraletas, anidas, 
catallo, eto. y todo sraquellos que sa 
emplean en boxeo, estn indicados 
para ello. 

Para mayor desenvolvimiento d 
la caja torácica, la natación y t 
aquellos ejercicios quo uercen la cas 
bidad respiratoria. 


siempre 


siguiente 


lograr su 


late 


espesa 


